parte, cada vez que se llamaba a un; 
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JAPON RETIRO SU EMBAJADOR EN WASHINGTON 


MARX CONTESTO AL 
PRESIDENTE. EBEAT 
ACEPTANDO EL GARSO 


La primera reunión celebrada 
por el nuevo Reichstag se 
caracterizó por un des- 
comunal desorden 


ESCENAS PINTORESCAS 


(Agencia Havas) 
ginal 12.49). 


del nuevo sabin: 

LOS COMUNISTAS AGRAVIARON Ar 

GENERAL LUDENDORFF 1 
(Agencia Havax) 

BERLIN, . — En la primera reunión | 
celebrada por el nuevo Reichstas ale-|. 
mán, se produjeron varios incidentes. | 

Cuando el general Ludendorff hizo su¡ 
entrada cn el recinto, los representantes : 
comunistas entraron inmediatamente; 
después, Nevando, la mayoría de ellos, | 
camisas negras. Acto seguido rodearon 
la mesa en la que se habian colocado 
las urnas, depositando en ella un ramo 
de flores manchado de sangre y unn| 
carta dirigida al general Ludendorff.| 
. Depositaron, además, un par de an-| 
teojos.negros simbolizando la huída del; 
general Ludendorff a Suecia y un guan-| 
te ajado representando la mano del fir-| 
mante del tratado de*Versalles. 

Después del discurso pronunciado Por 
el decano de los dipi Provocaro! 


utados, 
un escándalo con los miembros de ai | 
derecha, quienes gritaban Uesatorada- | | 
mente: “Silencio Palestina”. 


Cuando el general Ludendoríf fué 


duciendo un ruido 


j 
diputado bávaro, 108 5j 
taban: “Cochino”. | 
PREOCUPA EN INGLATERRA LA SI- 


TUACION ACTUAL DE ALEMANIA | 
(Agencin Havas) 

LONDRES, 28. — Los círculos guber- 
namentales ingleses parecen inquietos 
por la actual situación de Alemania. 

Lord Dabernon, embajador en Berlín; | 
de regreso de esa ciudad, declaró que 
hizo toda clase de esfuerzos para Per- 
suadir a los'alemanes a fin que dieran 
pruebas de moderación y aseguró que | 
abogaría en el sentido de una estrecha 
coperación de los aliados para quebrar 
la resistencia alemana. 


EL PARLAMENTO VOLVIO A SESIO- 
NAR ESTA MAÑANA 

(De la International News Service) 

BERLIN, 25. — El canciller, señor 
Marx, sigue empeñado en la tarea de 
formar el nuevo gobierno alemán, te- 
niendo como base los partidos burgueses 
del Reichstag. z 

El parlamento se reunió una vez más | 
esta mañana, sin que se produjeran ma- 
yores incidencias; y la situación creada | 
por la crisis del gobierno, continúa en 
pie, sin que hasta el momento Marx ha- 
ya encontrado una solución favorable. 


LOS DIRIGENTES AGRARIOS ALE- 
MANES ATACAN A LOS NACIO-.. 
NALISTAS 


(Agencia Havas) 4 
LONDRES, 28. — “The Daiiy Tele-| 
graph” publica en su número de hoy 
una correspondencia de su enviado en 
PTerlín anunciando que los dirigentes del | 
partido agrario alemán amenazaron con 
denunciar a la mayoría de los diputados ; 
nacionalistas como culpables de traicio- | 
nar el mandato electoral que les fuera | 
confiado por su tendencia favorable a la | 
aceptación del informe de los peritos. 


| 


Está en viaje a Buenos Aires ' 
el “leader” catalanista se- 
ñor Cambó 
(Agencia lavas) 

BARCELONA. 28. — El leader 
catalanista señor Cambó, se embarcó | 
con destino a Buenos Aires. 


Designóse 
cial de Estados Unidos en 
Buenos Aires al Sr. Lew 
Clark 


4 (Agencia Havas) 

WASHINGTON. 28. — Mr. Lew 
Clark ha sido designado comisario 
comercial norteamericano en Buenos 
Aires. Durante los últimos ocho 
años tuvo a su cargo los intereses 
banearios y comerciales de sú país 
en Sud América. 


Fueron ratificados los dere- 
chos de la comisión aliada 
de Contralor Militar 


(De la international News Service) 

PARIS, 23. — El consejo de embaja- 
dores aliados, por unanimidad, ha re- 
suelto enviar una nota al gobierno de 
Alemania, poniendo de manifiesto y ra- 
tificando los derechos de la comisión 
aliada de contralor militar. » 

Con esta nota, se pondrán de mani- 
fiesto los deseos de Jos aliados 
continúe funci » la comi: 
vez de que el contralor pase a la Liga 
ciones, como había snge 
Alemanta en su última nota a los alí 
dos. 


comisario comer-|*! señor Poinca 


I 
Japón retiró su embaja- 
dor en Wáshington 


STA MEDIDA ES DE PROTES- 
TA_ CONTRA LA EXCLUSION 
DEL INMIGRANTE JAPONES 


(Agencia Havas) 
TOKIO, 28. — El gabinete decidi 
protestar en contra de la legislación 

orteamelvana referente a la in- 
migración japonesa la que, según la 
declaración del gabiente. constituye 
una violación del tratado norteame- 
ricano-japonés, y. con el fin de dar 
un carácter más enérgico a la pro- 
testa. quedó decidido llamar al em- 
zajador japonés en Wáshington. 

LA REUNION DEL GABINETE 
JAPONES SE EFECTUO ESTA 
MAÑANA 
(De la Internatioral Xewa Service) 
TOKIO, 28. — Esta mañana se ro- 
unió en sesión pier» el consejo de 
ministros del Japón. a considerar la 
situación planteada por la exclusión 
je los emigrantes japoneses en los 

Estados Unidos. 

Se tiene entendido que el gabinete 
como resultado de la deliberación, 
está actualmente redactando una 
orotesta o! I que será enviada al 
gobierno de Wáshington. 

DENTRO DE QUINCE DIAS EL 
EMBAJADOR JAPONES EM- 
PRENDERA VIAJE A TOKIO 

(De la International Newn Service) 
WASHINGTON, 2S.—Se tiene en- 

tendido que el embajador japonés 

cerca de la Casa Blanca, partirá a 

Tokío, dentro de quince días, y se 

atribuye esta decisión a la. ley de 

exclusión de japoneses del territoric 
de Estados Unidos. 


Y 


Esta noche los soberanos asis- 
tirán a Ja recepción que en 
su honor se ofrecerá: en el 
palacio Buckingham 


VIAJE A ESPAÑA 


(De la International News service) 


LONDRES, 28.—Los soberanos 
hos visitaron esta mañana la exposición 
imperial de Wimbley, acompañados de le 
reyes de Inglaterra y de las altas p 
sonalidades de la corte. 

Grata fué la impresión que la expo- 
sición ha causado 2 los reyes visitantos, 

Esta noche, los reyes de Italia asisti- 
rán a la recepción que los soberanos de 
Inglaterra darán en str honor, en el real 
palacio de Buckingham, al que asistirán 
las más descollantes personalidades de 
la corte, la diplomacia y la sociedad. 

Los reyes italianos saldrán de ésta el 


italia- 


[jueves próximo, partiendo de un puerto 


y dirigiéndose directamente a Ma- 


psa: 


Bumpo, de Urbana. Minois, ha 
¡de cuantas asisten a la Un 


UNA LINDA CHICA ES 


tado protestas. — (Mustración 


RECONOCIDA COMO TAL. —Vernalec 


proclamada la muchacha más linda 
d de cse Es 


le la International News Service:. 


do. El fallo no ha Tevan- 


| Polonia protesta la interpreta- 


mado nominalmente, los comunistas | 

taron: “Fuera”. Cuando le tocó el tur- 

no a Von Tirpitz sacaron sirenas pro-| | 
infernal Por otra! 


ción rusa al tratado de Riga 


4 Arne a) 


una nota protestando por. 
la cual las autoridadek soviéticas inter- 
pretan el tratado de Rign. Z 


La Corte Suprema de Madrid 
estudia la quiebra fraudu- 
lenta del ca de Cas- 

. tilla 


rnatiomal News Services 
S. — La Corte Supremn 
está estudiando actualmente el caso Je 
la _Quiebra del Banco de Castiila. enya 
Í: se iniciará muy en breve y vons= 
o de loz más sensacionales de 
os civiles del momento, 


Postergáronse las negociacio- 
nes anglo-tuarcas sobre la 
cuestión del Mosul 


(Azencia Havas) 

CONSTANTINOPL. Las ne- 
gociaciones anglo-tur ol el Mosni 
han sido postergadas: los t ircos piden 
la restitr.ci: en li 
gio, mien cos insis- 
ten en el y e las Fronte- 
ras actuales. 


¡ 


Los ladrones de niños de Ma-|«l venir a Estados Unidos, el año pasado, con el objeto de medirse con 


drid no han ceido todavía 
en poder de la policí 


, 28: — La Dirección de Se- 
guridad de Madrid, ha ofrecido tres mil 
pesetas de gratificación a cualquier per- 
soba (ue pueda proporcionar dutox cun- 
Gretos. sobre los ladrones de niños, que 
persiguiendo su criminal propósito aca- 
ban de: robar atres criaturas del barrio 
de Moncloa, sin que hasta el momento 
haya sido posible dar con su paradero. 
Ta policía detuvo a: a Matías Es- 
eribano, un sujeto de «quien se sospe- 
cbaba que tuviera participación en el 
secuestro; pero, ha tenido que ser puos- 
to nuevamente en libertad, pues nada se 
ha podido probar en contra suya. 
La prensa, mientras tanto, urge a l: 


¡La prensa española pide per- 
| dón para los detenidos por 


delitos leves 


(De la Internatío: 


MADRID, 
prensa han init 
diente a loz 


un perdón 


mpaña te 
ze el gobierno decrete 
neral para aquellos dete- 


nidos como autores de delitos y ofensns curso. 


Firpo ganó un juicio judicial 


Hamies | "Más zarde, según-consta-en-las ¿ctas, Lirpo subarrendó la aropiedad, 
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Ed 


EN ESTADOSUNIDOS SE HA INVENTADO OTRO | 
BAYO. MONTIFERO* MAS PODEROSO | 


(De ta International Newx Service) 

WASHINGTON, 28. — La Internaticnal News Service ha logrado saber, 
en altas y autorizadas esferas del gobierno, que varios hombres de ciencia 
de Estados Unidos. nan estado realizando desde hace algún tiempo, 
experimentos de gran importancia con ¡os llamados rayos mortíferos, si 
milares a los descubiertos por el profesor británico Matthews. 

Hemos podido, además, averiguar que los experimentos en Estados 
Unidos están mucho más adelantados que en Europa y que los resultados 
que se han obtenido, son hasta el momento más allá de cat 

Ningún detalle se da sobre cl invento norteamericano: 
nifestar que es en todo similar al europeo, aunque niás práctico, como se ha 
logrado comprobar por los experimentos realizados en presencia de las 
autoridades del gobierno de Estados Unidos. 


3 


EL DESCUBRIMIENTO DE MATTHEWS NO DIO RESULTADOS MUY 
SATISFACTORIOS 


(De la Internstions! Newx Service) 

LONDRES. 23. — El miembro del parlamento, señor Leach, hablando 
er la Cámar de los Comuncs, hoy, manifestó que el ministerio de Vías Aé- 
reas de la Gran Bretaña, 19 quedado satisfecho de los resultados de los 
experimentos con los “rayos mcrtifcros” del profesor Matthews. 

El señor Macdonald, primer ministro, declaró a su vez que carece de 
verdad la noticia de que Estados Unidos y ta Gran Bretaña, e*stán compitien- 
do en la construcción de navíos de guerra. 


(De la International New Service) 

EVA YORK, 28.—Firpo. a miles de kilómetros de distancia 
de Estados Unidos,+acaba de ganar una nueva victoria... judicial, en 
Nueva York. 

En efecto: el tribunal de apelaciones de este Estado, acaba de dic- 
tar sentencia a su favor en la seguida por doña Mildred 
Selnvartzlander, contra el pu udamericano, por daños y perjui- 
cios causados por el demandado en un departamento de propiedad de 
la demandante, durante el verano pasado. 

A estar a lo que se dice en el preceso, parece que Luis Angel Firpe 


Dempsey. por el campeonato mundial de todos los pesos, arrendó un . 
departamento, de propicdad de doña Mildred Schwartzlander, para alo- 
jarse en él, durante su estada en esta ciudad. + 


pues tenía que trasladarse a su eaiupo de entrenamiento?” peró, como. 

¡los subarrendatarios eran amigos suyos, frecuentaban la casa a menudo, 

dando ocasión a que se realizaran reuniones de amigos íntimos, durante E 

las cuales y como natural consecuencia de la alegría típica de los latino- 4 
E 


americanos, los muebles y empapelados del departamento sufrieron de- 
terioros' de alguna consideración, entre roturas, quemaduras de cigarri- 
los y cosas por el estilo. 

Inmediatamente después de desoenpado el departamento y habiendo 
comprobado los daños, la señora de Selwartzlander se presentó a los 
itribunales. demandando a Firpo por la cantidad de quinientos dólares, 
en que justipreciaba los perjuicios ocasionados en el departamento por 
los amigos de Firpo y Firpo en persona. 

j Visto el asunto, los jueces se pronunciaron. en favor de la deman- 
ES condenando a Firpo al pago de quinientos dólares, más las costas 
del proceso. 

1 El campeón sudamericano, sin emba 
| biendo ésta sido revisada por el tribunal de apelaciones del Estado de 
¡Nueva York, se acaba de rechazar la sentencia de primera instancia, 
l basándose en el hecho de que el proceso no ha side instruído legalmente. 
Firpo, pues, ha triunfado una vez más y sin guantes... 


MAS Ali ir A 


. apeló la sentencia; y ha- 


my 


eclebrar la vi 


s Un seminario español fué 
completamente destruido 
por el fuego 


2 Tin de 


que s 
a fines de da 


se 


Diéronse a publicidad las cartas 
cambiadas entre Poincaré y Macdonald 


(Agencia Havas) 

ONDE 
hoy simultáneamente en Pr 
dres las cinco cartas cam 


¿los primeros ministros francés e inglés, 


señores Poincaré y 
tivamente. 


¡Poincaré inició la correspondencia 


En su carta fechada el 14 de mayo, 
expresa su vivo pesar 
por el hecho de que, en vista de su ín- 
tención de dimitir, vea en la imposi- 
bilidad de trasladarse a Chequers para 
conferenciar con el primer ministro in- 
glés, A continuación. agradece la = 


Macdonald, respec- 


y cortesía demostradas por Mr. Mucáo- 
nald hacía el gobierno francés, agregan- 
do que, después de las conversaciones 
celebradas entre los representantes de 
los gobiernos belga y británico, todo per 
mitía esperar que se hubiera podido lle- 
gar a una entent- definitiva. “No dudo, 
agrega el señor Poincaré, que esa enten- 
te podrá ser realizada en breve y en 
condiciones satisfactorias para nuestros 
respectivos países.” 


Comentario al informe— 


El primer ministro francés recuerda 
la aceptación de las conclusiones de los 
peritos por el gobierno francés, asi co- 
mo la declaración de que está dispues- 


intención de cvacuar el Ruhr-= medi- 
da que Alemania efectuara lps pagos. 


Las garantías alemanas — 


El primer ministro francés con: 


el caso eventual de que Alemania co- 
metiera nuevas Infracciones. Recuerda 
que dir. Macdonald declaró 2 los minís- 
tros ingleses que Ins infracciones ale- 
manas encontrarían siempre a Inglate- 
rra, Bélgica y Francia unidas. Ni 
tante, agrega el señor Poincaré, nos ha 
parecido difícil prever la naturaleza de 
las garantías eventuales comunes. 

Francia no enceraría la reanudación 
de la explotación de las garantías ae- 
tuales, sino en el caso de que no se Ue- 
gara a un acuerdo sobre las gar 
necesarias. 


La cuestión ferroviaria— 

El primer ministro francés opina que 
la cuestión de los ferrocarriles alema- 
nes no parece de naturaleza a proveca” 
una división entre ambos países. La 
cuestión de la seguridad es actualmente 
de gran importancia, por cuanto no 
existe duda alguna de que Alemanin 
reconstruye su material de guerra tal 
como lo demuestran las indicaciones de 
los generales Nollet y Desgontte al res- 
pecto .y que fueron transmitidas a Mr. 


nit 


to a establecer la unidad económica del] Macdonald. 


Reich tan pronto como Alemania pon- 
dría en ejecución el programa de los; 
peritos. 
tamente de acuerdo con X 
según lo que el jefe del 
nico declaró a los minis 

El señor Poin 
el informe de los y 
renuñciación de la 
Rubhr, recordando que Franc 


nete britá- 


Por lo tanto, se halla comple | hablar con el primer m 
Macdonald | 


que 


reiteró su| 


: A continuación el señor Poincaré de- 
cará ha decidido no traslad 


acerca de los me: 
| cauciones cue no han sid 
el tratado de Versalles. 


. Contesta Macdonald — 


La carta del prin 
Mr. Macdonald, fe: 


ministr 
el 14 de 


[de junio de una y 


| versaciones entre 
[ecntinuadas cn 


y que:se cruzó con 
Poincar(,. dice, 
El jefe de 


la carta del señor 
en sínte lo suient 
gabinete britá 


tual de Francie. 

Sin embargo. dicz Mr. Macdon 
ta encantado de que se le hubi 
sentado la oportunidad de conversar con 
el señor Poincaré acerca de las cuestiones 
de interés sara Francii 
bre las cuales ¡jecesario Jegar a un 
gcuerdo en inte de O lO UA 
gue le hubie 
nalmente al p 


s0- 


enta ese contratiempo y se 
pregunta si no existe la posibilidad, sin 
derogar las costun 2rlamentarias de 
Francia, de prosegu el primero 
rimental, el 
examen de los problemas en suspenso. 


Vuelve a escribir Poincaré— 


Contestando con fecha 15 de mayo, el; 
señor Poincaré manifiesta su convicción 
de que esa conversación privada les 
biera permitido comprcbar cl acuerdo 
existente entre ambos primeros min 
tros. Agrega que, debido a su intención 
de dimitir, le es difícil mantener su acep- 
tación. 

El señor Poincaz 


opina que las con- 
ambos 


por cuanto 
únicamente cargado de los 
corrientes hasta la designación 
rno sucesor. Además, el 
ro francés, se declara con- 
que nada cambia en la 
r de Francia. Estima que 


mayo ¡el cambio de vistas hasta el primero de | cesaria pera la paz del mundo”. 


A declara 
| haber sido informado que el señor Poin- 


era [cará ha decidílo.-no trasiadarse a Cre- 
prudente conservar las garantías para; quers debido a la situación polític: 


pueden ser | 
liminar, sin; 


mora si hubo víctimas. 


he un discurso, Primo de Ri. 
vera clausuró el Congreso 


Agrícola Español 


(Agencia Havas) 
— Comunicar de Gru- 
jete del directorio, mar- 


AA AS 


junio no podrá sino adelantar 


tado. 
La cuarta carta— 


La cuarta e 


. congreso agrícola pro- 
jpundo un extenso discurso durante el 

cual mani que las causas que han 

¡ determin: do la m: cosecha de este 
" jaño deben buscarse en la mala prepara- i 
ción de las tierras y en el poco rendi- E 
nto del trabajo de los obreros que 
no harrjecutado la suma de trabaja que 


onald, dem 
cho de poder con- 1 
aré para preparar 


¡ 
ridad en contra q Jebían. 
o a] xcttó a los patrones y a los : 
ón de un Espíritu de poz. Expresa 1 Unirse para iátensificar lo: 
deseo de no querer ercar dificultades 
s sucesores de Poincaré, con quienes 
Tn tranco cambio de vistas, | estudiar detenidamente la orsenización 
agricola. 
1 ienso qu judemos felicitarnos de 
los progresos postti en los 
mejorar los | La primera Comisión de la 
mbos país Conf d 
en los sesultados de esos | Conferencia romana adop- 
tó diversas resoluciones 


hasta un 


«de poder llevar esas relacione: 
srado de mutua comprensión y confan- 


(Agencia Havas) 

5 “ROMA, 25. — La primera comisión de 
emigración adoptó una moción sobre 
acuerdos eventvales para establecer la 
utilización recíproca de los servicios su- 
nitarios y asistencia a los emigrantes, 
en los navíos que transportan emigran- 


El primer ministro br co termina 
su carta diciendo que será una gran sá- 
tisfacción para €l si consigue encontrar- 
se con el señor Poincaré en Inglaterra o 
en Francia. Presenta al señor Poincaré 


sus sentimientos. respetnosos y amisto- | (es de distinta macionsifdad: <l0pi0 ten 

A ién las mi fans rela 

Uli istol: entre funcionurics de diversos países que 
ima epistola— ]=e embarcan » bordo del mismo buque. 
En la quinta carta huda el 25 de La comisión adoptó el pr 


mayo, el señor Poincaré contestó a Mr. 
Macdonald, manifestándose muy conmo- 
vido par los 
por i 

“Ha: 
dice el s 
entre ambos países, 


sanización sanitaria para Jos 
nsporte de emisrantes; Ja 
para Ja organización 
: a los puertos con servicio de 
migración y la proposición polaca so- 
re arreglo internacional de control sa- 
ario de emigrantes, pedidos por los 
puíses de inmigración de tránsito. 


toGo lo 


3 
reros 
culos y 
tratajor esmeradamente las tierras y 
declaró que el directorio se preocupa de 
H 
] 
| 
! 


* entente tan 1 , 


$ 


EL INVENTOR DEL “RAYO MORTIFERO”HA SIDO ENTRE- 


- VISTADO ESPECIALMENTE PARA “CRITICA”. 


“Mi sayo eléctrico — declara Matthews — barrerá a todo un ejército, Paralizándolo y 


>)  Úbe la International Newax Service) 
PARIS, 25. — El mago moderno que | 

ha logrado aprisionar entre sus dedos La amargura del sabi 

u los mánes de la muerte, el hombre E 

«ue ha descubierto el más terrible de los esó ayer, volando de 
medies.de destrucción de todas las eda- 
des, el ser que ha hecho brotar de su ce- ¡ 
rcbro la concepción fria y mecánica del ¡ 
aniquilamiento humano, se encuentra en i 
Pari 


rayo convertirá 
tancia, en pos de un acuerdo con el so-| 


| país natal, Inslaterra. conside ue su 
¡ invento no vale más de un millar de li-: 
| bras. Y el hombre que posee el secreto 
¡ de la muerte, juzga que esta cantidad es | 
¡ indlgna de tenrse en cuenta dada la| 
¡magnitud del ins 

que el profesor dice haber perfeccio- | 
¡ nado. 


filanda se impuso a Bal- ' 

garia por Se 

limpiadas del foot 
mundial 


ise forma un sindicato— i 


Y el hombre de ciencias británico, no | 
¡ ba perdido su tiempo. Inmediatamente, , 
¡a raíz de su llegada, se entrevistó con; 
| varios capitalistas franceses; y esta ma. 
fana, ha anunciado ia organinzción de 
una compañía comercial, que tendrá por 
j chjeto la explotación de tedos sus in-| 
| ventos — que son muchos — excepto el | 
4 


(De la International News Service» 

ESTADIO DE COLOMBRES (Pa- 
ris), 28. — Hoy jugaron en los jue- 
gos eliminatorios para los olímpicos. 
ei equipo de Irlanda contra el de 
Bulgaria. 

El match de football fué intere- 
sante y movido; y se resolvió del 
siguiente modo: Irlanda 1, Bulga- 


“rayo mortífero”, que Matthews se r 


serva para venderlo por su cusnta a un: 
ria d | se las potencias europeas. 
¡Habla el inventor—_ a 


Esta mañana, la International Nóws| 
Service, ha entrevistado ai profesor' 
Matthews, recibiendo importantes mani- 
festaciones de boca misma del pa 
tor de los “rayos mortiferos”. 4 

—Mi rayo eléctrico — comenzó dicien- | 


Entrevistado por un cones| 
ponsal de un diario británi- 
co, Herriot hace intere- 
santes declaraciones 


bierno de Francia. Lo hace porque su!c 


mento de muerte! e 


poniéndolo fuera de combate, sin dañar a los soldados” 


datihews. y 


dades 


se convi 
. Pero, 


solamente el tiempo 
ES . como NXicolís Tesla. 
los inventores de to- 
estoy 
raucho en 
smitir corri 


La caza de aeroplanos— a 


Terribles son las posibilidades guerre- 
de la máquina de muerte de Mat- 
tnews. El mismo lo dice: 

—Con el “rayo de muerte” no sola- 
mente se trata de interrumpir el funcio- 
miento del magneto; se trata de in- 
'endiar la máquina entera; de incendiar 
el aeroplano, paralizar al piloto o de 
matarle según vonvenga. 

¡Y, quien construiría aeroplanos an- 
te la seguridad de que han de ser des- 
¡ trozados luego? ¡Nadie! 

El aparato entero de mis rayos. puede 

er transportado en un autocamién, sien 

do de consiguiente, portátil; o puede 
lograrse la fuerza de una estación cen- 


Csstica — 
'El gobierno de Tokio retira su 


comer- 


| 
| 


Si . _— sa mii ES 


Miércoles 28 de Mayo 1924 


embajador en Wáshington 


La enérgica medida adoptada tiene caracte 


ón que se refie 
l nijos del imperio amarillo, implica crea 
ltes un estado de excepción q 
iden aceptar con Nelentdad: 


un 1 ambiente de. 
j que obliga 2 pensar en posibles y pr 
mos desastres. 

Al ser aprobaúa por el Senado la 1 
ES restringe la entrada de inmigrante 


Sustituyóse al comandante es- 
pañol de las fuerzas de 
Ceuta 


(Agencin Hayax) 
MADRID, 23. — El general Queipo- 
land ha sido relevado del mando que 
tenía en Ceuta. 


El tesorero dela! Opera Cómi- 


ca de París, se declaró au- |El principe regente del Japón, que orde- 


nó el retiro del embajador en Wash 


protesta contra la ley de inmigración 


do Matthews con profunda convicción — 

, mE Ea ; tral, : se «fun 

? “barrerá" a todo un ejército, paralizán- ¡ a modo ne;20 ano 

PARIS. 28.—Entrevistado por el dolo y poniéndole fuera de combate, du- | E 
OS LES 5% rante lo meros media hora y sin produ-¡. 

corresponsal de un diario británico, | cir erectos dañinos a la constitución hu- | 

el leader radical-socialista M. He-¡mana. Aplicado por tiempo más largo, | 

rriot, declaró : 


(Arencia Havas) 


Quién comprará el rayo 2— 
He dado primera opción a mi país; no 


sin cmbargo, tiene la virtud de producir¡ha sido aceptada mi propuesta. Me en- 


“Cuando asuma el poder, trataré | la muerte instantánea y a largas dis-¡cuentro, pues, en libertad de hacer lo 
z tancias. ¡ que más convenga a mis intereses. 


de arreglar a breve plazo, una visi-| “y. acariciándose el cabello blanco, el| Debemos añadir que el orofesor Mat- 
ta al jefe del gobierno inglés, míster sabio prosiguió diciendo: thews recibió del gobierno de la Gran 
Macdonald; soy un anglófilo con-! —Mi rayo tiene la virtud de crear la | Bretaña la suma de 25.009 hbras ester- 
velcito y he hecho quince veces el Eitera qn de, que e imposi Janes, demís de 2 qee como e 
viaje a Inglaterra. No soy contrario | cjas todo lo inflamable y haste podrá | ción de ES por meno ds E maletas: 
al-reconocimiento del gobierno de los| aerretir el metal y el vidrio. fonía. 

soviets, pero pienso que es necesa- Es una potencia invisible, tan des-: Es con este dinero * que el profesor 
rio ho someternos a su maniobra de¡ tructora como el rayo mismo — un ra-| Matthews ha perfeccionado su invento 
infimidación: Vigilo las actuales ne- yo de luz a través del cual se mueve | del rayo mortífero”. 
gociaciones en Londres, entre los de- - 
legados rusos y británicos, y tengo 


Ie tes TEXRICKARD ESTA DISPUESTO A INE 
dre casco  CIAR NEGOCIACIONES CON FIRPO 


MADRID, 28. — La inminencia de la | (De la; International. Newá Servico) 


visita de los' reyes de Italía a esta villa | NUEVA YORK, 28. — La International News Service ha entre- 


«carte;-ha despertad SA E > > 
a a propnesto "blogno Pi ¡visitado hoy.a Tex Rickard, quien nos ha manifestado que las declara- 


mactones latinay” que se viene discu- | cionñés hechas por Fiipo eri Buenos 'Aires sobre una propuesta amis- 
<irculos de la. política Internacional en. ¡10sa y conciliadora de Rickard, merecen su confirmación y que está 
| dispuesto a llegar a un acuerdo con Firpo para la realización de su 


ropea. 

Sin emba se tiene entendido que 
Ante el. consejo. de ministros | Match con Wills, así que el campeón A le haya expresado 
de Halía, honorable Mussolini, uno de |sus últimas condiciones. 
los auspiciadores del “bloque latino”, s 
desea esperar hasta que las condiclo- 
Nes europeas se hayan regularizado, an- 
“ese: entrar a: tratar IA 
el-proyecto: 

Mientras tanto, en Madrid, usí CES 
en Roma y en otras capitales latinas, el | 
interés producido por el “bloque lstinc” 
€s grande y los comentarios apasionados. 


Réiña calma en la Bolsa de : 
Paris 
E (Agencia tlavns) 

PARIS, — 28. — Según “Le Temps” lo | 
Bolsa permanece en calma. El movimien 
to de los negocios es muy restringido, | 
respondiendo a las necesidades diarias | 
de los clientes. La variación de los cam- | 
bios nó comportan sino diferencias pu- | 
co importantes. Las operaciones scbre 
valores internacionales son bastante sos 
tenidas en razón del repunte de la libra | 
esterlina en las cotizaciones de apertu- 
ra. Están a la oferta, nuestras rentos, | 
acciones y oblizaciones de ferrocarriles ' 
franceses. Los demás renglones se mues 
tran indecisos y hasta pes:udos. Las co- 
tizaciones de clausura marcaron 
reacción sobre la tendencia « bu 
curso d: libra esterlina. 


Vuelve a hablarse del a 
_de las naciones latinas | 


(Deja imtergaliora" L>>+ service) 


CLEVELAND DE OBIO, 25.—El obis- | 
po William: Brown; prelado retirado y | 
1] 
1] 


Y 


la teleófa: éspiscopal, que es el primer 
as carBon 


cbispo de Ta iglesia que haya sido pro- 
cesado. Der herejía, se ha negado a con- 
ceder: der 


hos A otros nueve “obispos, 
túen como jurados en el pro- 
o además que se sobrese- 


(Deja Infersationa: Nown servire) 

ROMA, 25. — Los primeros ministros, 
señores Mussolini y Benes, de Italia y 
Checotslovaquía, respectivamente, «ca- 
ban de firmar el tratado entre -us dox 
países, estableciendo tina alianza de | 
«acuerdo con. los términos expresados | 
durante¿las conferencias que Mussolini 
y Benes han celebrado en esta ciuda. 


Los entendidos en boxeo de 
Estados Unidos declaran 
que Carpentier está en 
buena forma 

(Agencía Havas) ) 

MICHIGAN CITY, 28. — Las dudas 
existentes sobre la condición física del 
boxeador francés Georges Carpentier, 
han quedado completamente descartadas 
después que los expertos lo vieron en 
su entrenamiento. Carpentier parece 
más desarrollado del pecho y de las es- 
paldas y en general, más fuerte que en 
1921, cuando sn encuentro con el cam- 
peón mundial Jack Dempsey. 
Aunque el boxeador 
ibbons es generalmente 
críticas reconocen unánimer 
deberá sostener un difícil es 

Unz arena de 40.90 
minsda en hre 


CRISIS MIMISTELIA 


UE ZIZA = Aa de bario. tl Preu ale 


COSAS A MUND 


Sh 
Ebefes 


tor de una importante de- 
fraudación 


(De Ja International News Service) 


PARIS, 25. — Maurice Picard, el teso-! 


rero de la Opera Comique, se ha entre- 


ten como acto defensivo de la dignidad 
de su país 


'“"cedentes de todos-los países y pi0- 
be en absoluto la entrada de japoneses, 


gado a la policía, declarándose autor de! se vió de inmediato la delicada situa- 


una defraudación de 350.000 francos. 


UN MARINERO, SONAMBULO, CAYO 
- — ALAGUAY SE AHOGÓ 


_ ERA, TRIPULANTE DEL .VAPOR “TRITON” 


clio, 


on caso desgraciado pero no por 


Uno de sus compañ. noche 


13, UnA 


poco vulgar es el ocurrido anoche, a bor- | [que le encontró en ese difícilestado, le 

do del vapor «nacional Tritón que se en- 

cuentra amarrado en la dársena sur. 
Como se sabe, este barco hate la ca- 


as evo nuestro puerto y Salt) y es- 


Uno de los tripulantes de la nave era 
don Juan Carlos Perrone, generalmente 
bien considerado por todus sus compa- 
ñeros y quien desde hace "nucho tiempo 
trabajaba en barcos de los 1105. 


Perrone, un hombre joven que reción 
contaba treinta años, era viudo y ge- 
imeralmenhte dormíg en su camarote del 
buque de cuyo mal formaba porte. 

Según se nos ba manifestado, en di- 
versas ocasiones había demostrado ser 
sonámbulo, pues solía hablar 1 niedia 
nothe, levantándose por ::Igunos mo- 
mentos en absoluto estado de sonúmbu- 
lismo, para regresar después a su cama, 
donde quedaba nuevamente en entado 
normal. 


siguió, sin sospechar de lo que se tra- 
í taba, avisadoa algunos de los compa- 
| fieros y después de verlo dar algunas 


| vueltas por el barco, en traje de dormir 


y con paso rítmico, y poco vulgar obser= 
varon que lo hacía con los pjos semi- 
abiertos, regresando una mcdia hora 
más tarde al lecho. 


Interrogado al daí siguiente 
que le había ocurrido, aquél no :mpo dar 
respuesta satisfactoria, pero después 
argegan qen desde hacía algún tiempo 
solía levantarse de noche, según le de- 
cían en estado de sonambulismo. 

Así als cosas, pasaron los días y los 
meses, sin que nadie se acordara de lo 
ocurri 

Anoche, Juan Carlos Perrone, víctima 
de otro de los ataques que suele su- 
frir, como de costumbre se levantó con 
todo strrilo, de su camarote, «in desper- 
tar al compañero que dor en él y 
lentamente, como lo hacen todos los go- 


obre lo 


TRANCE ESTOY 
PASANDO COM ESTE 
PASO lo... 


Ahck, vd ¡o 1 


Los 


E 


<= 
Lon depulado É 
E DA az corn endesias 


reo, tp, Efza tin 


Cl OM EN TADAS 
_ por TAB( ORDA 


DICCIONARIO 
1FARDO 


Lun 


estallar Acs 


res de desagrado y 


acecha de tomus 
no simplemente y 
mo, Y a pesur LS 


ronflie 
Debemos ha 
ridad are ne corren en Norte América 
los mismos vientos de paz que en el im- 
perio del sol naciente. Con todo ahin- 
co, el gobierno del norte, perfecciona sus 
medios de combate, claro está que no 
con el objeto de agredir, pero si con el 
fin de imponc- sus decisiones soberanas, 
en casos como el relativo a la in- 
ación japonesa, tiene los alcances 
pes una agresión y de una injuria. 
De ahí que no sea un absurdo pen: 
en una próxima guera yanqui-japones: 
guerra que será provocada por ki act 
tud de los yanquis. Esta actitud ya obli- 
gó al Japón a retirar su embajador en 
Wáshington Es el primer indicio del 
futuro drama a desarrollarse sobre las 
aguas extensas y tranquilas del Pací- 
fico. 


námbnlos, empezó a caminar por los 
pasillos del buque. 

Por último subido a una de las barin- 
dillas de la borda, Perrone con n eqni- 
Jibrio perfecto caminó algún:recao y en 
el propio momento que Sué «Jescubierto 
en esa peligrosísima sitúación, perdió €! 
pie, cayendo al agua. 

El sereno del buque, inmediatamente 
tocó los silbatos de práctica, solicitando 
la cooperación de las autoridades de la 
Prefectura del Ríp de la Plata, las que 
acudieron de inmediato tratando de au- 
xiliar a Perrone, pero, éste ya hal 
desaparecido de la superficie. 

Acto continuo, se hicieron los ras- 
treos de costumbre, consiguiendo €x- 
traer a Perrone ya cadáver, mumenios 
más tarde. 

Fué trasladado después al a Morgue 
de la isla Maciel y como la familia so- 
licitara su cadáver, fué entregado esta. 
para que se hiciera el velorio del cadá- 
ver en el seno de los suyos. 


Se confiere un nuevo 
premio a la mater- 
nidad 


Plausible resolución del mini: 
Justicia 


erio de 


Por el ministerio de Justicia e Ins- 

trucción Pública acaba de expedirse hoy 
un decreto, de fecha 26 de mayo, confi- 
riendo un premio de $ 500 a la mujer 
“que más abnegada honre la materni- 
dad”. Por el decreto confíase la adjudi- 
cación del premio « la Sociedad de Bec- 
neficencia de la capital. 
- Tan plausible resolución merece con- 
ceptuarse como un testimonio de la pre- 
ocupación del Poder Ejecutivo por todo 
aquello que atañe a la profunda concien- 
clu moral del pueblo. Hacía falta es 
estímulo del goblerno n la Institución 
Rivadeniana de los premios a la virtud, 
En estos momentos en que parecen va- 
cilar los principios clementales de hn- 
manitarismo, cuando la crónica roja apa 
rece a diario con referencias de críme- 
nes y monstruosidades inauditas, eri 
menester que el ejemplo de la buen: 
madre fuése advertido y premiado. 

Por el ejemplo rá que educar al 
pueblo. Y es esa la finalidad que se por- 
sigue al tributarse, oficialmente, en ho- 
menaje delicado y una ayuda materiai 
a la mujer que be cumplir sabiamen- 
te su función social. 

Esperemos que ello no pase desaper- 
cibido y que, como en los grandes gestos 
helénicos, una multitud de mujeres, to- 
das las mujeres argentinas, pretendan 
optar al premio. 

Así se contribuye eficazmente al en- 
grandecimiento y la honra nacional. Ji > 
aquí el decreto de referencia: 

El ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, resuelve: 

lo. — Institúyese, en nombre del mi- 
nisterio, el premio “A la mujer que más 
ada y noblemente honre la mater- 
*, consistente en la suma de qui- 
nientos p 4 moneda nacional de cnrs> 
legal ($ 500 min. de cil) que, mientras 
no sean previstos especialmente en pre- 
supuesto, se pagarán Ce eventuales, 

Zo. — Hágase entrega de dicha suma 
a la Sociedad de Beneficencia de la Cu- 
pital y comuníquese con copla del pre- 


sente. 
Jo. — Hágase saber, etc. 


¡ Infracicones a las disposicio- 


| nes de la ley 3959 


' En los juicios representarán a las auto- 
ridades sanitarias en los territorios,. 
los procuradores fiscales de los juz- 
gados federales y letrados 


El primer masistrado suscribió hoy el 
siguiente decreto originado en el minis- 
terio de Justicia. 
tos: Estas actuaciones 


iniciadas 


por el ministerio de Agricultura con mo- ” 


tivo de la aplicación de la ley número 
de policía sanitaria de los anima- 
considerando que, es conveniente 


les, 
encomendar a los procuradores fiscales 
la representación de las autoridades sa- 
nitarias en los juicios por infracción de 
esa ley y de acuerdo con el precedento 
dictamen de la inspección general de 


sticia, cl presidente de la Nación Ar- 
gentina decreta: 

Artículo lo. Los procura 
áe los juzgados federales Y los de los 
dos letrados de territorios repre- 
sentarán a las autoridades sanitarias en 
's juicios que se inicien ante los res- 
ctiv os pd por infracción a las 
de la referida ley No. 3953. 


es fiscales 


y 


Y 
Í 


HA COMENZADO ESTA TARDE 
GRAN DEBATE POLITICO EN LA | 
C. DE DIPUTADOS | 


Los dipulados de la Capital y Buenos Aires prestaron juramento. 


EL 


—Suscitó aciaraciones políticas un homenaje al doctor Car- 


EN LA CASA ROS 


ADA Y 
EN LOS MINISTERIOS 


¡Pago de un préstamo a corto 


los A. Becú — Homenaje a los doctores Joaquín V. Gonzá- 


lez, Arturo Anello y señor Albani 


cimien - 
la có 


Sr. Sánchez Sorondo. — Pido ia pa- 
labra. 
Yo no sé si se pueden pronunciar es 
pero 
y los reslamen- 
ntes internos del 


por sobre 


'ce poco ha faiiec: 
Alfredo Becú. publi 
istre e itedra, en el za 
ministro de relaciones « 
cámara a la cual ba per 
be un homenaje. 
Se refirió en seguida di »wudor a das 
prendas morales del eievado espiritu de 
Recú y luego se ocupó «. su actuación 
darlamentariz pintándola en res 
cuentes, 

La cámara se pone de pi 

Sr. Molinari. — Pido la palabra. 

Para referirme a algunos conceptes 


Sr. Presidente. — La ) 
antes el señor diputado po: 

Sr. Bausch. — Efectivamente. 
HOMENAJE AL DOCTOR GONZALEZ 

Sr. Presidente. — Ticne 1: 

Sr. Bausch. (lex 


tado 


ia eminente h.mbz 
Que será para las generaciones venido. 
tc de enseñanza. 

ce otras consillcraciones 
muy «logiosas para el eminente ciuda- 
dano doctor González y termina pidien- 
áo que la cámara se ponga de pic en 
komenaje a su memoria, 


RECTIFICACIONES DEL DR. MOLI1- 
NARI— 


Sr. Ferreyra. — Pido la palabra. 

Sr. Molinari. — Voy a referirme a los 
conceptos expresados por el señor dipu- 
tado Sánchez Sorondo. Al iniciarse la 
presidencia del docior Irigoyen, fué de- 
signado subsecretario de Relaciones Ex- 
teriores cn la cartera del doctor Becú. 

Sr. Presidente. — No hay nada en dis- 
cusión, , 

Sr. Molinari. — De modo que lic podi- 
Y» conocer de cerca todas ias incidencia. 
Y me adniero a los conceptos personales 
emitidos, pero se ha deslizado en ci dis- 
curso por no haber sido actuanie en lcs 
sucesos mismos, un error y es el de que 
cuando renunció 
amigos del docior Becú, por inspiración 
propia intercedimos para que retirara 
Po renuacia, pero sin que en ello hu- 
mera tenido ninguna 
doctor Irigoyen, quien nada hizo rete- 
nerlo en el gabincie. 

Expresó enseguida que durante su 
alejamiento de la vida pública, el doctor 
Becú hizo siempre ilegar su opinión al 
gobierno del doctor Irigoyen sobre actos 
de la política internacional. 

El retiro del doctor Becú fué Hor un 


a y pluma de orcj 


su cartera algunos” 


intervención ell 


coutepio fund: 
E ¡o Radical 
tidos y el do 

los radicales, creemos 


Somos un par= 
con tradiciones glo- 


| tido “su gone 


¡riosas y responsabilidades que coldar-1 
El doctor Becú escribió el primer do-! 
umento de discrepancia con ej gobierno! 


Gel doctor Uzarie 


bulo 


mas y 
Pero el diz 
hoy miembro de este parlamento — de 
cía en 1918: 
Con toda sinceridad formulo mi pro- 


de sus miembros. 


me parece verlo es-y lesta por la nesativa de realizar escru- 


cribiéncolo, hajo la inspiración dal pre-j ónio, entregando al capricho de los jue- 
| sióemio Irigoyen. j ces la suerte de los cendidatos. 
i 


Elogió otros actos del doctor Becú y 


Arturo Anello. 


j Así se hace. 


LECCIONES DE LA CAPITAL— 
Sin discusión fueron «probaúos los di- 


prestando juramento por 1; 


Patria y su 


honor”, los diputados socialistas y por¿)% Comisión de poderes de ja 
la patriz y su honor”, los diputa-¡ P2ra eso se obliga 


«Dio: 


y DIPLOMAS DE BUENOS AIRES— 
i Tampoco ivi E 


udicales y cl conservador señ 
fredo Rod:íguez, por los Santos Evan- 
gelios y los señores Gnecco, Amadeo y 
Videla Míguez y De Miguel 


LOS DIPLOMAS DE CORDOBA— 


El secretario doctor Zambramo ¿dió 


cuenta enseguida de los íres despachos¿ ordinarias úel 13 de mayo de 1923 nj 
sobre los diplomas de la provincia dej proyecto úe intervención 


Córdoba. . 

1 El doctor Culeciati, presidente de 3x 
comisión de poderes explicó enseguida el 
motivo de su voto por el rechazo de los 


mente la situación de esa provincia y 
dijo que para Córdoba había que repetir 
11 frase de Alberdi; que si bien en algu- 
nos casos era un delito no votar, y: 

'en Otros casos, eso no era sino contríbuir 


terminó pidiendo que se hiciera constar] tor aVlentin Vergara die endo 
¡ Obligación de la coj 
2, | HOMENAJE AL DOCTOR ANELLO—| Cámara los vicios y antecedentes de la | 


errerra (121 toria, pa 
en homenaje | 
ex diputado por Santa Fc, doctor; 


l plomas úe Jos diputados por la capitel| stos 


] su solidez. 


arento, de acuer] la, serna y 
igiosas, pues todos ¡ fectos. 


ps la patria y su honcr, | 
j 


Y por último cita la opinión del doc: 


es 
ala 


nisión seña 


:cción. desde que se hizo en comvoca- 

a que ésta pueda hacer juicio 

scbre la validez de dichos diplomas. 
En esta forma y con estos anteceden- 


tes dejo evidenciado cual es la faculted * 


de la comisión de poderes, pero hay al- 
go más en la ley electoral; si las juntes 
elector: A 


dur diplomas, con cuantas más 
rszones no ha de tener esas fa 


ra las actas pure que 


De acuerdo a esta doctrina 


Bien, señor pr: 


estas ligeras consideraci 


dos más importantes del voto que he da- 
do en el despacho aconsejando el 
zo de jos diplomas de Córdoba. 


Esta Cámara trató en sesiones extra- 


¡a Córdoba. 


¿Quiero recordar que duspués de un largo 


debate por $6 votos contra 30 aprobó el 
proyecto de intervención amplia. Se 3a 


bién, de que aquella resolución resym- 
Gía 2un interés partidario y no a le al 
tuación constitucional. 

« Hombres de partidos ariversos al ra- 
dicalismo han reconocido l: justicia de 
nuestra actitud y lee párrafos de 
tículo de “La Prensa” sobre incon:ti! 


El electorado de Córdoba viene repre- ¡ cionalidad de la ley electoral con sue se 


sentado en este emergencia, por un 15 
por ciento del tutal de los inscriptos en 
los padrones de esa provin«'a, corres- 
pondiendo un 14 por cienio al partido 
Demócrata y cero unidad para los s0- 
cialistas que traen tres representantes. 

Después de otras consideraciones 
agregó: 

En el año 1912, que comenzó la vigan- 
cia de la ley electoral, el doctor Pala- 
cios sostuvo las facultades constitucio- 
nales escrit:fs e ináclegables. Con ese eon- 
cepto el estudio del acto eleccionario caíz 
bujo la sanción de la Cámara. El año 22 
también un socialista retiró su firma de 
un despacho fundado en hechos nuevos 
que se habían comprobado. 

Lee enseguida la opinión del doctor 


pe Ja prostitución del comício. 


eligió el gobierno actual de 
el mismo gobernador Roca — arg 
«n su mensaje nos dá la 1uzón. 

¿Se ha modificado para los dio 1tados 
radicales las ¡tuación de esa provinc.a? 
Creo que no. 

Señor Peña (Manuel). — ¿Ll srñor 
diputado ha dicho que en un :neusaje 
del gobernador de Córdoba daba 1uzón 
del proyecto de intervención” , 

Ss 


= 
a — 


or Peña. — ¿Cuárdo jo na «cho? 
Quiere leerzne. 

—El señor Cuiaciati lec la promosa 
hecha por el gobernador Roca 2i = 
el mando, de auspiciar la reforma de la 
Constitución cn lo que se refiere a da 
ley electoral de la provincia. 

Bien, señor presidente, esa sanción no 
pertenece a los diputados que la votaron 
sino a la cámare que la sancionó. Y la 


TAMBIENENLA PAMPA SE REALIZAN [Epicceeaa 
TEDEUNS BULLICIOSOS 


El uso de las banderas papal 


rroco Tarinatti molestar a las autori 


En una de sus conferencias de candi» 
dato afirmaba el diputado Justo que no 
podría ser presidente de la República 
porque no podría permanecer serio du- 
tante los tedeums. Era 1ma razón de po- 
derosa fuerza, que desdo luego, insinua- 
ta la conveniencia de restar a Jos fun- 
cionarios públicos esa obligación de 
prestarse a ejercer de cómodos compar- 
sas en esas representaciones religiosas, 
que los sacerdotes extranjeros preparan 
con el pretexto de los aniversarios pa- 
trios, vara halagar la vanidad 1e su 
clientela patriotera. Saben ellos en qué 
consiste el principal interés de esos es- 
pectáculos teatrales: la exhibición del 
mundo oficial, que vá ese día a la isle- 
sía, con la misma unción, con «ne 20u- 
de, a cualquizr acto de gobierno a re- 
querimiento de parte interesada o parz 
complacer a sus más caros adulones, 


En esa oportunidad, los frailecitos 
perversos, sienten la fruición de mos- 
trar a su cándida grey, como a un va- 
sallo más, a la suprema autcridad del 
contorno. Acaso sea ese el verdadero 
pretexto de la fiesta religiosa: un raro 
tríbuto de vasallaje del país a la iglesia, 
que sueña en esos momentos, con el po- 
der terrenal de los papas. 


Ese estado de cínismo predomina en 
todos los fraíles aldeanos, donde uu in- 
fluencia se siente molestada por la an- 
toridad de los funcionarios públicas. Y 
es en la oportunidad solemne, ¿ue bus- 
can la “revameha” de sus lamentables 
incidencias de todos los días, con 1n es- 
cándalo sumo que pueda rer, pcr mu- 
cho tiempo, la nota que agote el comen- 
tario y promueva nuevas luchas. Eza es 
la única explicación que tiene el inci- 
dente ocurrido en la capital del territo- 
rio de la Pampa, el 25 de mayo. El pá- 
rroco del lugar, el italiano Tarinatti, co- 
-mo diría el compañero Giménez, pro- 
movió la grave cuestión al gobernador 
Moore, suprimiendo la bandera nacional 
en el frontispicio del templo. A su ido- 
latría bastaba ver flamear la bandera 
papal. Y cuado el gobernador le notícics 
le obligación de colocar a su derecha Ja 
enseña nacional, bajo amenaza de no 
asistir al tedeum, Tarinati, humnilde- 


y argentina permiten al pá- ' 
dades 


gías artísticas, flameaba única, sola, 

en la gloria de tanta teatralerta, la ban- 

dera papal. La enseña argentina había 

sido suprimida esta vez. Pero delibera- * 
damente había sido colocada a lla iz- 

Gguierda del pabellón católico. 


El gobernador Moore no podía 2680- 
mír otra actitud: se retiró inmediata- 
mente del templo, rodeado de su comi. 
tiva, haciendo conocer sus lógicas pro=1 
testas. ¿Y qué hizo el italiano Tarinat- 
£i, como diría el compañero Giménez? 
Nada. Siguió mascullando sus latines, 
continuó rezongando los formulismos 
del ritual, orgulioso de haber provocado 
un confíícto a S. E. el gobernador pam- 
peano. 

Ahora bien; el hecho ha llegado en 
apelación al ministerio del Interior. Laf 
versión del gobernador refiere los he-j 
chos en forma precisa. Y ¡oh curiosa 
coincidencia!, el párroco denunciado 
manifiesta, con toda humildad, que 3z 
versión oficial es inexacta. ¿Cómo él po- 
día incurrir en una desconsideración 
para el país no colocando en el puesto 
preferente a la insignia de la patria? ¡El 
gobernador Moore se retiró entonces del 
templo, en mitad de la fiesta, por Puro | 
ofuscamiento? Ya no sc sabe, ante l2 
grave cuestión de las banderas. Sin em-. 
bargo, no $e precisa ser muy sagaz para 
dar con la verdad verdadera de los he- 
chos. El gobernador Moore tiene toda la 
razón del mundo. Pero el avieso Tarí- 
nati comprende que se pucde dar un 
mal rato con las autoridades jocales 
no puede jugar con el ministerio del In- 
terior; la jugosa pitanza mensual está 
en peligro. Y entonces se defiende he- 
roícamente, sin pensar para nada en el 
octavo mandamiento: no levantar fal- 
sos testimonios ni mentir. Sobre todo 
cuando no es necesario defender el pues 
to y el sueldo, que no dependen úel >] 


A A 
A A Ad 


pa ni tampoco del gobernador Ge la 
Pampa. 


] 


El hospital de Cróni- 
cos de Ituzaingó se- 


todo marcha bien... , 

Sr. Vergara. — Y es realizan eleccio- 
DCB... 

Sr, Poña. — Y in ganamos los demó- 
cratas... 

Sr, Vergara. — En £l orden provincial. 

Sr. Bard. — Ya vamos a ver cómo evo 
luciona el electorado. 

El doctor Culaciatti se ocnpa de la fuz 
constitucional del asunto y le interrum- 
pe el señor Manuel Peña: 

—¿El señor diputado no sabe que la 
constitución de Córdoba no permite que 
«el gobernador, de hechg o derecho, sus- 
penda los actos electofiles por ningún 
motivo? 

Sr. Fonrouge, — ¿El scñor diputado 
no sabe que las leyes Córdoba están 
<n pugna con las leyes|y la constitu- 
ción nacional j 

Se produce un breve dtálogo que in- 
tervienen los señores Vergara, Bard, Jo- 
sé M. Martínez, Peña, Jost H. Martí- 
nez y Culeciati. 

Reanuda la exposición el president 
ús la comisión de poderes; éste añirmó 
Gue €l gobierno de Córdoba es absoli- 
tamente ilegal por se de hecho y des- 
conocido picramente por la Cámara de 
Diputados. 

¡La culpa de la existencia del gobier 
no de hecho «de Córdoba la tiene el So- 
nado! 

Sr. Martínez (J. H.). — Lo preside el 
señor Elpidio González. 

Señor Bard. — No hace neda más que 
citar 21 Senado. 

£eñor Peña. — Alí hay mayoría radi- 
cal... 

Señor Bard. — Se han “conservad: 
zado” (risas). 

Señor Peña. — Muy lindo cl término. 

Señor Culaciati. — No quiero entrar a 
estudiar la maniobra del Senad> apla- 
zando el proyecto de intervención pura 
dar entrada al diploma del ex sobesna- 
dor Núñez. ¡Nunca debió hucerlo! 
Despuis de otras consideracio; 


mo del señor Trigoyen des 
e gobierno y el actual P. E. ha 
mantenido interrumpió. <sas relacio- 
nes. 

El primer mensaje que el 2 
tial mandó al Congreso convecando a 
sesiones -extrsordinarias fué incluyendo 
como asunto de urge: «l proyecto de 
intervención a Córdoba. 


_- 1 
Francamente esa situación no ha cam- 


ds =P 
¡ Holandesa, 1.0 


tado doctor josé Arco— ' 


'en facultades para cuidar | 


deres, voy a entrar a uno de los cavítu- | 


¡pensado en alsún momento y hoy tara-; 
diplomas. Se ocupó de analizar n5a y 


plazo de un millón de pesos 
E 1 departamento de Hacien- | 
Tal de la Nación pro- 4 
lccdió 2 edad Hipotecaria | 


pesos, que esa] 

¿sociedad prestó gobierno.a corto plazo 

y con vencimiento en la fecha. 

és . ... 

La segunda división naval' 
arribó a Puerto Belgrano ' 
El > de la la. división naval, de 

instrucción, contraalmirante Enrique G. 

¡ Fliess, ha comunicado al estado may»): 

| general de la : de. el arribo de jas! 

| unidades que componen, a Puerto | 

j Belgrano, procedente de Mar del Plata. 

¡ En Puerto Belgrano la tripulación ¡| 

ealizará d,versos ejercicios tierra, 

cemo ser: tiro en polígono, desembarco, 
marchas, ete. : 

e aprovechará la permanencia en el- 

| puerto, que durará un mes, para acor= 

l dar licencias a la tropa, que desde la! 

¡iniciación del período de instrucción per- 

¡manece constantemente en actividad. 

Durante ese tiempo también se ajis. 

¡tarán los buques para la segunda cam 

paña d trucción, la que se inict 

H el lo. d: zarpando tocas ias unt- 

¡dades para ar. 


Tesorería G. de la Nación 


Pago de sueldos y j 
Para lp 


te del minisierio 
-060 pesos para el 


¡de gsrieultura 3 
¡de Ocres Públicas. 


¡Aportes a la Caja Naciomal de Jubita- | y, 


| ciones 
La tesorcía general de la Nación depe- 
] sitó en la Caja Nacional de Julilaciones 
114.634 pesos, descontados de haberes de 
¡ personal de la admir tración, come ton- 
| tribución a esa: Caja 
¡Sobre el legado de Cayetano 
j . . 
| Zibecchi al Estado 
4 Decreto del Pode” Ejecutivo 
1 Por el ministerio de Justicia se dió a 
conecer hoy el decreto que publicamos 
en segui 
“Vista la noto del Procurador Jiscal 
Federal de La Platu, y atentas las rezo- 
¡Des expuestas en la misma como lo dis. 
puesto en la última parte de la clúuxula 
] vigésima tercera del testamento del sc- 
ñor Cayetano Zilbeochi, el presidenie de 
la Nación Argentina, decreta: 
Art_lLo — Autorízase al expresado 
procu:rdor a aceptar de los asbaceas de 
jla testamentaría Zilbeechi, a cuento de 
¡bs doscientos miif peses ($ 260,800) z20- 
neda nacional que deben depositar en 
cumplimiento del legado hecho al go- 
¿bierno para la construcción Jel «+3ificio 
destinado a la Escuela Indusiri1l “Ca- 
yetano Zilbecchi”, el importe de los ma- 
teriales, enseres y útiles que existen en 
Tos terrenos a edificar y oue fueron ad- 
quiridos por el mismo testador; dcbien- 
do descontarse de ese importe la sure 
detreg mil pesos (3 3.000) moneda na- 
cionál procedentes del arrendamiento 
de las chacras que comprende el legado. 
Art. 2.0 — Procederá au tomar pos: s'Ón 
delas chacras aúmeros 298, 299, 116 y 
314 del ejido de Juárez, donde d+berín 
levantarse los edificios para la mencio- 
nada escuela, encargado del cuidado de 
las mismas como de los materiales, en- 
serce y útiles de que se ha hecho srérd- 
to en el artículo anterior, 1 ingeniero 
agrónomo señor Pedro Pumará 


Instituyóse una división de 
Higiene mental 


Funcionará anexo al Departamento de 
Higiene 

rio del interior, se ha 
reto cuyos consideran- 


Por el mini 
expedido un de 
dicen: 


do: 

ej cual e 
cional de Higiene ponc 
necesida A 
una división destinada « »iender Jus en 
Termedades nerviosas y men 
nientes en su mayor parte del alcoh 
lismo, la toxiccmanía y la sífilis, cuyo 
desarrollo en el país preocupa seriamen- 
te a los médicos e híbienistas y, consl- 
derando: 

Que una de las mayores preccgpacio- 
nes del gobierno en la hora presente es 
cha no sólo contra las 
ecto-conteriosas en te; 
de la repúbiica, il 


ji 
el const: despertar de 
fíciles adquiere cade día mayor incre- 
mento; , 

Que el alcoholizmo constituye uno de 
los principales y más importantes fucto- 
rcs del desarrollo de las enfermedades 
nerviosas y mentules, de lu locuru, «del 
crimen y al la degeneración de la raz: 

Que otra causa evidente de le pertur- 
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ese gobierno. No hay comunicaciones of- 
ciales entre el ministerio del Interior al 
gobierno de Córdoba. 

Sr. de Tomaso. — ¿ 
municaciones modió 

Sr. Culaciati. 
parte de mi cxpos 
No puede haber reconocimiento del go- 
bierno de Córdoba d 
actual, porque 


+ención a dos poderes de la provincia. 

Otra cosa sería una inconsecuenel: j 
Sr. Peña.—¡ En este tiempo hay tantas! 
(Continúa cl señor Calociati en uso de A 
palabra). 

Culaciatti. — Yl gobierno del doctor 


i 1 16 ni señor Roca y no 
bíado para el P. E. actual; digo esto por] Hrigoyen desconor: 
alguien que piensa que ciertes relacio. | sé con qué iacultades el actual gobierno 


nes tenidas con releción a estas elec= 
ciones con la junta eicctoral de aquella 


va a reconocerlo cuando hay un pro- 
hnunciamiento categórico de la Cámara! 


[se deciden a prepararles uno 


riamento Nacioral] que se han ina 


REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 11.289 


|El P. E,, como en el caso del facultativo frente al' enfermo 


deshauciado, se nos ocurre que sólo Aspira ya a brin- 
darle una muerte tranquila a la desafortunada ley 


L2 muy famosa e indiscutiblemente 
mala ley 11.239, vuelve 2 sufrir una nue- 
“va reforma en su reglamentación. Y ya 
van tres. Se nos antoja que la pobre ley 
de referencia corre en estes momentos 
la misma triste suerte de los =afermos 
«eshauciados a los cuales los facultativos 


muerte 


tranquila a fuerza de inyecciones. 

En fin. esperemos y el tiempo nos di- 
Já si nos hemos equivucsdo 

Hoy nos limitamos a dar publicidad al 
Nuevo decreto cel P. E., introduciendo re- 
Tormas. 

El decreto dice así: 

“Vista la nota que antecede en el que 
el presidente interino de las cajas de 
previsión social (ley 11.289) indica la 
conveniencia que habría en crear un ré- 
Simen especial para el aporte de los en 
pleados y obreros que trabajan a comi- 


, Considerando: 
es un deseo 1ejterado de parte 
. de 
cipios de 
to, mien- 
lus modificaciones 
cado a1 H. Congreso; 
pósito han respondido 
decreto reglamen- 


OLAn 


de les reformas que su 
seje; 

Que si bien la interpretación de la ley 
O preseuta inconvenientez en cuanto se 
ta de empleados u obreros a sueldo, 
no ocurre lo mismo cuando ze refiere 


bación de la saiud mental y física es el 
abuso de los tóxicos, el upie y sus cerj- 
vades. que izmentablemente de un Uem 
po a esta parte viene Cifundicadose en 
forma alarmante en esta capital y en al- 
gunas ciudades del imteri. r: 
Que, por otra parte sí HL Congr 
Compenetrado de los prupósitos que aní- 
ma al P. E. ha destinado en la ley de 
Presupuesto vigente un: partida especta! 
para atender 1: gustos que origine el 
sostenimiento dr «stos nuevos servicivs. 
Dice el decret. 
Artículo lo. Insti 
le, al de B 


partamento Nas 
Visión que se den: 


jene una dí- 
Higiene men- 
jcomanía y asie- 


19 
Pertida 2 
dey núm. 11.265 


Fueron careados los 
asaltantes de la Ave- 
nida Alte. Brown 


El juez Luna Olmos sometió esta tar- 
de a un largo interrogatorio a los tres 
detenidos, acusados del asalto al jefe de 
la estación Casa Amarilla, y luego rea. 
lizó un carco que a estara nuestros in- 
formes fué harto interesante, por las 


del presupuesto vigente por 


a asalariados que reciben la retribmtifo 
de sus servicios de acuerdo con “otra 
formas de remuneración, 


Artículo 10. — Modifíquese el decret 
de 28 de marzo ppdo., ode 
la ley núm. 11.289 en la siguiente formar 
“Art. 13 inc. 30. El descuento. establesis 
do por el incíso e), súlo corresponde, en 
Telación a los jornales, euando se am- 
mente el jornal base y debe equíraler a 
diferencia entre io que el ¡Mteresado 
hubiera percibido por 25 días dé 8 ho» 
ras de trabajo «on el jornal antiguo. y lo 
Que le correspondería por ígnal tiempo 
con el nuevo jornal”. 

“Para los destajistes y empleados u 


obreros “a comisión” o “por tamto%ies- 


te descuento se aplicará cuando resulto 
diferencia entre el promedio de Jo" pere . 
cibido gn el primer semestre de trahafo 
y el promedio de lo :sualmente pereibi- 
do en el segundo semestre, y de" modo 
igual en lo sucesivo”. — - 


“La diferencia en más entre ambos 


ciíras promeciadas ingresa al fondo de 
la caja en concepto de aumento de sue 
do. La coja hará notar a los empleado- 
res las omisiones que 2 este respecto y 
por falía de conocimiento áe las dedyc- 
clones hecha por otro empleador puedes 
cometerse, queúando aquellos obligados 
£ hacer cfectivor el descuenío en da pla 
nilla del mes en que reciban la cotarni- 
cación. p 
Art 20. — Comurfqnese, publíquese, 
etc. — ALVEAR. — Victor M. Molina. 
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menifrstociones de “Lunar” que 5e mon- 
+16 locuaz y alegre, mo así “Barquiha- 
zo” hosce y protestador, en cuanto ”Ti- 
to el inglesito” es 41 de menos persona» 
lidad del terceto. Como que ' por: ello 
| Lunar” dice “que no tiene centro, en 
¡bueno para un “trabajo” por curaplidcr ' 
y hombre de acción, pero no tiene im- 
ciativa”. * a S 

A pesar de todo no ha podido sáberse 

quién fué 1 que planes el asalto, aun- 
j que todo hrece creer que Tuó “Lunar”, 
tipo experto. 

Estuve dice, por su parte, que a dl do 
vió el chautícur Ortega para que eñtre- 
[o mientras, “Tito el inglesito” y “Bar. 


quínazo” astguran que a ellos los vié 
Brandam. y 

Pero en cuánto, dónde y. cómo se pro- 
zectó el golpe, así cómo lo realizaron y 


demás detalles, incluso eonocer el' pa= 


zadero del dinero, imposible. , 

AJ salir. del jusgado los periodistas se 
dispusieron a interrogar a “Lunar” y 
“Baraujnazóo”, aquél pidió eigarrillos y 
se «Jisponía a hablar cuando “Barquina- 
zo” cortó la conversación y dijo al 
agente: “llévenos, total nosotros no: te- 
nemos más que esperar los diez años' 
y se fué. 

Mientras tanto investigaciones proa» 
gue buscando 4 Brandam a: Ortega, 
que + estas horas ya se Puerto 
o buen recaudo. ut » 


El ministro Gallo visitó las 
cbras del nuevo edificio 
de correos 


Hoy ha sido visitado por el ministro 
del Interior, doctor Galio, el jofe de 
Correos y Teló: señor Mihura, 21 
ado a reparti- 
sin que 
t fin, desde hace varios 


años. 

La construcción se halla detenida ha- 
ce aigún tiempo, sin que se sepa clara- 
mente 2 qué rmzones obedece ese aban- 


El doctor Gallo conel director de 


bilitar el último piso de dicho edifielo, 
paza la sección tllégrafos, que se degen- 
vuelve con difienltad y molestias cn la 
vieja casa, según manifestaciones ofi- 
cielcs anteriores. El piso de referencia. 
se haila casi terminado, y bastaría 'rea- 
lizar algunos breves trabajos para poder 
ser ocupado. Pero nada se-hace'con tel 
objeto, por cuanto que la: edificación ps 
ha paralizado con los perfuicios const 


Correos en la visita de nc 


VUELVE A SUFRIR UNA REFORMA LA 


SAR 


CA ARO 


a 


Ea ln dd 


A 
H 


4 


rá reformado 


mente arrió la bandera blanea del pa- provincia, significa un reconocimiento de 


de Diputados desconcciendo el gobierno. ono. El edificio está a medio terminar, suientes par» dos trabajos que yJ2 . 


pado. No quería ninguna enseña e 
pudiera precipitar una nueva guerra. 
Convencido el gobernador Moore dela 
ceridad del gesto acudió ul templo, 
lás bien mo lo hubiera hecho, pues com- 
dió al liegur frente al altar mayor 
sido objeto de una nueva bur- 
r purte de su antiguo enemigo: en 


meñio de las flores y de las luces, muy 
ecrca de las imágenes sagradas y ben- 
g£itas no obstante su aspecto de here- 


Hoy será enviado el mensaje al Conce- 
jo Deliberante 


Esta tarde, a última hora. cl intenden- 
te municipal firmará cl mensaje por el 
cual se comunicará al H. C. la serie 
mejoras 2 realizarse en el hospital £ 
Crónicos de Ituzal de aencrdo al 
presentado por el director de la 3: 
cía Pública. 

Con ello se llenará una necesidad y * 


A 
2 
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se dará mayor amplitud a un 
que Jlena una jón tan ne 
mo es la de ser albergue de jos 
y ancianos. 
Las obras 
bados los pk 


ben con la pren 
Zubizarreta 


se Córdoba. y se corre el peligro de que se echen] 
Sr. Peña. — Lo puede revonoder conja perder los valiosos materiales que: hay 
las mismas facultades con lo des- [ani arrumbados, expuestos 2 la interm- 
conoció el señor ministro Bs ¡perie, a la acción corrosiva del 2gua, 
Sr. Culaciatti. — La situación de a bss vientos y todos los gentes atmos- 
tonces se ha ros vado con el pronun- | téricos que colaboran en la obra de des. 
miento úe la Cámara a que me hejtrucción, 
do. ¿ Es lamentable, 


desde lnego, | 


lo que 


Revan cumplidos. 

¿Responderá la visita de estos fun. 
Cionarios a la ¿dea de reanudar las n£- 
tividades suspendidas? 

Serin de desear que asi ecomiacier. 


pues se trateria ec idenar una mecesido:i 
sentida y de dar fin a una Cba que hu 


ne lapas a 


1. e s Vonroute, Verga-| ocurre con e: importante Obra desti insumido ya inuchos millones de pesos, 3 
fra. Peña y nada 2 1 i que Pene unz4 y que espera la aplicación de 22 mano 3 
(Continue con el uso de la palsbra el función positivamente útil en el engra- | 20 hombre para condiuirla dJeimitiva- -A 
señor Culsciatti.) veje social del Estado. Se pensaba ha- Í romate. 3 
a 
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“Miércoles 28 de Mayo 1924 


El ministro de H acienda pare- Ho oremans que enfrentó dos ve- 
ce empeñado en llevar a la ces al campeón mundial de bi- 
miseria a los empleados  |llar, nos habla de carambolas 


humild es | ——— 


El decreto de ayer es un atentado a la economía de muchos 
hogares pobres 


Es campeón de Europa y ha batido el record de carambolas 


El gobierno está empeñado 
en la mayor miseria a lo: 
más ñodestos de la admin 
cional. No hay e con: 
lega), ni bumazi 
Ayer exa la tasa n 
sado y con 5: 


tiva y peren europeo ; 
del 5 0:9 para 1 
a hilaciones y Pen 
estuvieron siempre eximidos los sueldos 
de categoría minima, cuyo impo - 
ne un decreto dictado por el mi 
de Hacienda. 
Todas estas medidas extorsiv 
humanas, atacan con saña 1 
de. los hogares más pobr 


fuera mucho 
de Europa, tuve tres 
enciéndolo dos ve- 


arís, donde perdí, en 
mbr y en Amsterdam En '0 dis- 


mos un match interesante en la ac- 
udad holandesa. Mientras wi cno- 


ie mismo 
o pod 


r qué es lo mE 


rebeldía abiería cuntm a paisér- Esto 
du, más cruel, más despótico. mis an- 
sa . tisocial, que el más egoísta ¡cons- 

ciente de los patrones particulares. An- 
l to esta actitud indignante de los poúe- 
res públicos para con sus propios servi- 
dores peor retribuidos, no es posible ca- 
Mar. Y nosotros no callamos. 


No es legal el cobro que se 


pretende hacer 


y los dolores ajenos. 


Mo sabemos : cuánto 


ar. Supongamos ue Sato sen del 
por ciento. Si le añadimos otro 5-0; 
para la Caja de vubilaciones que ah: 
se le impone, más el * 


de Jos haberes que no exceden de los 160 
pesos señalados como salario fiínimo de ; 
los empleados y obreros del Estado. ! 
“La ley 11027, de presupuesto gene 
para 1920, eximió del aporte a lós suel-! 
dos inferiores o. 120 pesos que constituía, 
entonces, el salario mínimo de un em- 

pleado. La ley 11178, al prorrogar el; 
Presupuesto de 1520 para 1921, no varia- ¡ 
ba la situación de los empleados en lo 
que respecta a los aportes para la Caja: ; 
pero como ese mismo año el salario mí- ¡ 
nimo fué elevado: 160 pesos, se enten- 
dió, muy cuerdamente que ebro caña 
ganara más que esa cantidad, ningún ' i 0 
empleadc estada obligado, a contribuir ¡Eno O S 5 
a co para la Caja de Jubilacio: (23 10 Menos que puede exigiracle: 


mes, en virtud de que tal excepción ¡Re 


este mismo Imes, unos 20 pesos menos. 


ve el hambre—asi, como suena—el ham- 


vcapacite el ministro 2 


¡dos? 
¡la 
¡acaba de dictar y vuelva sobre sus pa: 


' miseria a miles de sus buenos servido 
dar. 


| humildes: no arranque el pan de la bo- 
los niños, ni los despoje del abri- 


mismo presupuesto. 


sado y que rige ahora, no dice nuda al. Eogn, que será 
rlo el ministro de Hacienda, des- , tendrán que pagar. 

pués de nueve meses de vigencía íde la z i 
ley, como uña ión que lo agtori- 


* Es una interpretación espaciosa. tar- 
¿día e€'ilezal. Por una serie de leyes apro- 
y ento, .se impuso la 
costumbre * 
tribución 2 la Caja de Jubilaciones u los 
wnpleados que no perciban más que el 
Salario considerado como mínimo. Y nu 
“mandando por ley que esé:medida 
derogada, no está capacitado un ac: 
tros para imponerla de nue- 
co. Estz es ia yerdadere doctrina que 
uUebe sostenerse, y no la contraria, según 

e una ley acerca de 


RIAS DE 


quedara destruí 


Poco untes de las 11 de hoy originó: 


arrocerías de automóviles 


galidad y la justicia del de- 


creto que acaba de Dña de dictar. 


decreto que comeñtamos. 
. * Y es que el atropélo a la Jegulidad vir 


CALIFORNIA 1768 


(altura Montes de Oca 1/00) en pleno cer*ro de BARRACAS 
RS 


Tratamiento cienzíficn y erícaz de las 


Enfermedades internas 
Enfermedades d»1 sistema nervioso 
Afecciones d= !a sangre (Sufilis, etc.) 
Enfermedades de la piel 

Enfermedades de las vías urinarias y venéreas 


Blenorragia aguda y crónica y sus complicaciones, estrec:. 
elstitis, orquitis, pro siatitis, cálculos de los vejiga y riño: 


1mpotencia 
Enfermedades de señoras 


HONORARIOS 


A Dos pon 
(aceite gris, '606, 914). 

Aplicaciones de Diatermia y luz ulta- E ; 

o ad ia e 


e... o...» 


Horas: 17 a a (5a9p.m.) 


y capacitada para sentir jas inquietudes | pieza 


¿Qué cobrará, en resumen, un 
pobre empleado público? | 


alo de lo que, j 


sueldo es de 160 pesos, percibirá, desde era de once pesos: ¡La leche para los: 
¿Es posible que este descuento no ile- | 


¡bre a los hogares de los pobres ,emplea- 
acerca de 
inmensa crueldad del decreto que 


isos. No arroje a la desesperación y a la 


res, porque no es su misión la de fla- 
+ gelar y herir, sino la:dé defender y ayu- 
Respete, por lo menos, los hogares 


hoy se cubren. 


»taje a un ordenanza—|al 1:10. compañero! 


¡Protesta por el decreto del doctor Mo- 
Ahora resulta que la ley 11260 de pre- ¡Bna, que los coloca: en una situación di- 
supuesto, aprobada « fines del año pa- | fícil, dado el insignificante sueldo que (a el descuento del 5 
menor shora con cel 

* Fespecto; y este silencio viene: a inter-. descuento :dei 5, ojo y el adicional” que¡ gar, Yo mo sú en 


E0o intervención de los bomberos evitó que el edificio ' | 


un! incendio en el interior del taller de 
que se en- 


uentra ubicado en la calle Portela nú- ¡ Procería de un ómnibus Horemans nos dijo qué 
El-ministro cree en la le-|mero 245. Toráronse inmedictamente lag ras [datan de muchos años a est 
o. felizment vonse- | del.caso ataque contra el Ergnte los e! 1 P 


AA ; propisdad de Demetrio 
ln de convicción raión UE 
respecto 1 la legalidad y a la justic IE Capital y e 
de la desastrosa eeiaicon que 20s | Ta e 
ba de tomar, se ndvieris de inmediato| El incendio— Ma 
si se observa «ue ha necesitado un tonta 3 ninguna clase 
tubeo de nuevo meses para dictar ell biúse aviso | pietario pri stó la corr: 


mento de Flo- 
2 el lugar dej 


a El origen del fuego— ñ 


ses, hipertrofia de ja próstata, etc. | 


Agregr 
chteca ci calzado 


a una familia de cuatro 7 
cia ul 20 del mes ya estan 
dición de los mendigos. £i 

ipo para trabajar en-ol 
+ pase. pero no es posible, 


chicos! Esto ss convertirá +n tragedia. | 
Ahora bien, dicen que si “nos retiramos 
Lo fallecemos 0.nos destituyan sin sumá- 
fuo por simple capricho del jefe, no nos 

devuelven los aportes hechos al Estado ¡ 

por nosotros que, no cabe duda, hzn de| 
[se a llenar otros buches. A los Jbr:r0s 


se les indemniza por accidentes. A-ncs- ¡ 
otros, nada, aunque cambiando un reue- | 
ble o subiendo una escalera nos rompa- 
mos el espinazo. Nuestras familias qué- | 
dan, entonces, sin protección. A un orde- l 
ranza amigo mio, que murió hace poco, | 
después de 20 años de servicio, Je die- | 
ron un mes de suedo a str: familia por | 
cada cuatro años de servicio. ¡Ni para ¡ Horemans, ejecutando la carambola “pi qué rentré”. El maestro pica con el taco 
¡sobre la bola de la derecha, la que. después de golpear sobre la roja, retrocede 


somos el eterno estropajo de ¡atrás para detenerse junto a las atras. Es una jugada que da margen a lo que 
la administiución. Son para los orde- | nosotros llamarros 
nazas todas las miserias. Ahora ge nós 
15 elo y el adi= | gigputó con Wine Hoppe el campeonato 
cional que tendremos también que Pa-| mundial de cara lan A ¿ 
qué irá a terminar | El visitante E) 'propórre recorrer las 
*-| principales :cludades »udamiericanas, eñ 
s que: tkirá exhibiciones” y, sé mégirá 
n jos profesionales que JeSalgan al 
Y paso. > En 
Lu udemia Brinswiek”. de Buenos ¡ 
| Atres, lo ha contratado « su arrilio 
| Argeñtina; con el fin de hueerlo partici- 
j pur en algunos torncos que organt= 
E zato expresamente: e 


una “armada” 


== revertorio de carambolas Ecopias 
con que cuenta? 

Horemans se $onric y hdee 1 
de modestia que le reprocliam: 


esto. esto 


17 


OMNIBUS | 


pesos — La rá- 


¡Precoz vocación de Horemans E 
|. por el billar— : 


Conversamor "esta" 1me: 


fana con el co. 


do por las llamas o mñamos 


acontecimien 

la dotac E 
elementos ne 
ACuaÑOs Negearon los 1 


se 


correspondiente | 


bos la ' 
nba, ardiendo. | 


inutos la carro- 
mite desiruída. | 


ur lo que prod: 


icontrar mi jue: 
a sí un consumado maes 
Ha podido establecerse el origen dei | Eon dominio de las holas de marfil] 


fuego. Este inicióse en momentos «me | 
Es operarios estaban amoldando una | El match de más emoción dis-| 


planchuela caliente y a consecuencia de; 
haberse desprendido chispas comenzó 2! 
arder la carrocería del ómnibus que sej _—_¿Cugi es el 
l hallaba próximo al lugar donde los obre | oigo mayor emo 
[ros trabajaban. Luer 


putado por Horemans— 


'h que le ha produ- 


que usted recuer- 


No se pudo evitar que aquélla sufriera 
los desperfectos anota: 


—Fué, — nos contesta, — “1 
put hace aleunos años, en Estados Uni- | 
campeón + 


+ más de! 


dos. 


amateurs en 
fun lustro. El mateh duró t: 
establecer el monto 


alcanzan a la suma nó prof 


| anda noche Toz 
la últi 


BUEN TRAJE para hombre, 
confeccionado con casimires 
de pura lana, gustos y colo- 
res de gran moda, hechu: 


ras esmeradas, fo- 
TOS finos. 8. . . $ 45. 


caes E 


y consta de tres habitaciones de 2 por 40, i momento. Cuando abandonábamos la 
.y un galpón de 3 por 20. mesa, en virtud de la hora avanzada, 

Tiene, además, otras dependencias, -Y | para reanudar el juego a la noche 
es propiedad de Constantino González. . | guiente, dejábamos marcado con tiza, 

También ha sufrido algunos perjuicios ¡ | sobre el paño verde, el lugar «que ccupa- 
que no han sido valuados aún por SU/|ban las bolas desp! de Ja última ju- 
propietario. Se ignora. asimismo, si el! gade. L; 
edificio tiene seguro en alguna compa- | 1 


ñía. 


2er. | —Como ustedes 4 
El edificio— | Ticnantas restizó su savecmarto? |! 
|. —Nada más que 12. Y es que no di 
El edificio es de construcción antigua | chance a mi contrincante, -n tingún 
¡El juego favorito del cam-; 


peón— | 


y bertó gran inte: 


¡[tas para vencer, en tanto que a mí, — 

— me restaban solamen- 
¡te 19. El juez no advirtió una.carambo- 
«las que habfa hecho yo límpiamente, y 


“(nos manifiesta 


vencí tamb, 


que en las altas esteno con estos ataques llevados o TÓL ca 
o “OL e 
Wuviera S pro! a la ecomenzía de los Lo! 1 registrar en mi O E e a 
tar a las vic mua A E n s fav .SO0. Mm país, 
ma conciencia pública, bastante — Nos expr a continuación, — Jo 


'n en forma amplía y defini- 

ahí que desde entonces me 

a el título de campeón europeo, 
z 


Ha enfrentado dos veces al 


campeón mundial Wilie 


Hoppe— 


« Horemans nos habla en seguida de 
sus matches con Willic Hoppe, cl cam- 


ze e la situación que nos coloca el de Ha-' 13 
Pese a la crudición lesal come se Según el sobierno, adenda a lo mo Senda Nos va a secar el 3 olo, vale! Ls ds a 
quiere justificar el cobro, no hay ley nin- Caja por lo que ha dejado de pasar des- | acc: ocho 'pesos al mes y como tene- ¡ fuien se midió por el título, la- última, 
ss E 63 vez € viemt 5 
guna que imponga el aporte del 3 ojo de la prommigación Gel presente presu- | pos qu tdsoatar dl aupEtO e 4 zo nuviembre del año pasado. El 
para la Caja Nacional de Jubilaciones. Pu*sto, resultará que un empleado CUYO. Dor 108 sueldos atrasados, el dese: o -| mateh tuvó lugar en Nueva York, y des- 


entre los aficionados. 


—Tenemos entendido que usted inter» 
vino en una ocasión anterior, — le re- 
«cordarmos, — en un match contra Willie 


Hoppe.. 


—Es exacto, — nos responde. Lo rea- 
lízamos en Chicago, y tuvo un final ín- 
previsto que impidió definir «suprema- 
cias. :A Hoppe le faltaban $8 carambo- 


como evidenciara dudas, el público em- 


Estas 
exteriorizaciones lo disgustaron, y re- 


pezó a' protestar 


solvió suspender el match. 


ruidosamente. 


La medida 


ucabó. de cxusperar u los espectadores 
que provocaron entonces un tumulto for 


¿viembre”? 


refería siempre a los salarios mínimos. i Conversamos extensamente a este res-, —AST es que... ¡hacia la izquierda, yendo a chocar con la asgunda bola blanca. En tanto la bola | midabte, destruyendo 1 E 

ón 1922, rige el presupnesto de 1991. Du- [pecto con uno de los ordenanzas de la] —La situación será critica para nos- | roja describe un ángulo. golpeando sobre la baranda y volviendo luego hacia |”-—Pouía comarnos Va. las Incidomelas 

“rante casi todo el año pasado siguió el Cosa Rosada. quien nos manifestó su [otros q e ias Y, asia « 
cn e zo le no- 


—Perdí en buena ley. Hoppe retuvo el 
título- por 13, puntos escasos; pero en 


¡ene% 
¡carambolas, haciendo 2 
vez, ; 


siteh batí el “record”: múndial de 
2 de“una sola 


—¿Y se resignó usted a la derrota? 
—xNo tal. Jugué nuevamente con Hop- 


|NUESTRAS OFERTAS| 
SON SIEMPRE 


[LAS MAS CO! IVE -NIENTES| 


ELEGANTE SOBRETODO pa- 
Ta hombre, confeccionado con 
casimir finsimo de pura la- 
na, gustos claros u obscuros, 
hechuras y forros de buema 
calidad; cruzado 45. 

49, derecho a . . $ 7 


A _ — _ 
La estación iniciada le ext 
girá adquirir artículos de 
abrigo para usted y para 
su -bogar. Si no desea com- 
prar al contado le conee- 
deremos un crédito a pa- 
gar en diez meses : 


| SARMNE 


e heridos en la nariz. de ser el profesional - que “ie-j 
Fué curado -por la Asisiencia Pública, ¡pe a su favor el promedio . más al- 
to de carambolas, y también el que 


trasladándosele luego 4 su domicilio. 


Por serie de 10 curaciones . . ..... ” 15— 0 ACCIDENTE | z : 
Por serie de 10 inyecciones . ... pio | | A UN AGENTE!' Hosemans no tiene rival en el llamado | 
Por serie de 10 aplicaciones de Diater- ¡Bj anocié 23 ¡ 
| 0 a . 
p y Gual. o que montasa, ln nombrado áetenia, O ESO Sab v“ARTIN (BUENOS AIRES) - 
Í 


cn 


! 
A 


Miérccles 28 de Mayo 1924 


A 
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LO QUE VIERON LOS OJOS TRA 


GICOSDE ASUNCION PERCHANTI EE3=="= 


Su esposo — bigama y autor de tres homicidios — se lo 
* habia anunciado con anterioridad: “Voy a. matar a toda ta 
gringada. 


."”—Y asesinó a los padres de su mujer... 


UN RELATO DE 


Estaba seguro de su impunidad y daba a su esposa una vi-' 
da horrible. — “No era loco, señor; era malo, perverso”. 


El homicida hablaba de Dios 
HONDA EMOCION 


1 
Y 


Ne recuracra que hac 
TOS porque se nesebas: a 
su mujer, separada de dl, que era bigamo y t 
ingratos. Contaba en su haber con tres Mu: 
- La mu 7 ha 


sus padres. 
arios hon:ic 


decha e su esposa 
dido. 


mpre 1 


Baul para qu EX 


Asunción Per=| 


ex usa redacción 


E que 
Traté de conversar con ella 


E 


miedo me daban esos aj. 
Xo sú loque pusaba en 
rrast 
de habérmelo pedi 
n embu 


con 


un 
Tuerza d 


Ja curiosidad del cronista ha s 
ateada. 
E 


cronista se hu 
dieza de redacción 


encaminado 
enalada. Vis de: 


me al pr 
reunstante s 


los; 


1qu 
Solpeaba con los puños, 

Jos ellos, me empujaba 
Por qué hacía 
na como yo, que n: 


me 


se 

> le- | 
2 k AMOS. 
e havía impuesto por la violencia. 
daban un :niedo e 
da terrible 


ve de| 
salir a gritar por esas ce. 10 esa! 
mirade me detenía. me i 2 mover-¡ 
me. Y el muy cf i 
—¡No es loco, señor; no es! 
loco— | 
—¿Entonces se trata de un-ioco? pre- ¡ 


gunta ej cronista, m: 


para 


relato «me por convicción. | 
Asunción Perchanti se 


fuera movida por una fuer 


agite como si | 
vculta. Su 
rostroenrojece. El brusco movimiento da 
a. la cabeza un aspecto es] 

¡Es un | 


4 
Medh: 
¡Xo. no es loco, no, señor 
criminal que tiene conciencia de sus ma- | 
3 


y dej 


jos actos, que goza haciendo sufrir a sus | 
semejantes 


es un monstruo sin corazón, 
2 quien le bebería la sangre, al muy 
canalla, lo tuviera aquí cerca! ¡No,¡ 
no puede sar loco un hombre que razona 
friemente como él, que se rie friemente 
de sus víctimas y que me dice: “A mí 
no me cuesta nada matarte, “añora. ma- 
ñana, cuando 'quiera, matarte como a una 
perra, porque tengo muchas relaciones, 
y además puedo decir que se me ha es. 
capado un tiro mientras revisada el re 
vólver”, no, nó puede ser lcco un hom- 
bre que habla con entera conciencie de 
lo que dice, y que prepara. sus planes 
criminales, y que ríe cínicamente con- 
templando +l dolor de sus víctimas; no 
puede ser loco el .que piense en lo ma- 
nera de burlar la persecución de la po- 
[licía después de sus. atentados; no, señor, 
mo puede ser loco! ? = 

Í asunción Perchanúi queda 
| mento inmóvil. 
1 


un mo- 


La sombra: ¡no son mis hi- 
jos!, decia— 
—Vivia torturado por SUMDTA. 


menudo, 
a 


una 


1 


¡los cinco hijos que le «l 
mujer. María Este 


Me ha engañado. Vaya a saver de quié 
son!” Su maldad lo Il a dudar de 
su paternidad. Esa duda eru como 1 
sombra que lo perseguía. Yo pasáta 
» E consecuencias, Me maltratava tonces 

| como nunca. “¡No son mis -fij 
¡mis bijos!”, repetía arran 


asunción Perchant: retieja en sus OJOS ta trageala recieme. DU Miraua iMPprestoname no se 1mja en el INterIocutor; 
z está clavada mientras ella habla, en un punto lejano - i 


pronto unos ojos que no sabe cómo re- | cantamiento. 
latar. Unos ojos grandes, des piedras | mujer desa 
preciosas, dos berilos que brillaban en | traordinarip Je 
la luz apagada de la pieza. Sentimos!cos pi 

una impresión extraña. Aquellos ojos! da” +. Porque 
atrafan como dos signos hipnóticos. [biese puesto a su 
Eran. ojos de mujer. Joyas para enae Jast se podr 
el ánimo masculino y dominarlo con la] adro inmortal. Q 


mismo 
ía ba 


cuerpo 
el h 


sultabu po 
mento de inde: 
en el. poder 
cuando la 


as que hacen dañe 
distancia, Que pi 
blemente al tirano o al delin 


maría como el sol. 


Y al sol hay cue mirarlo de soslayo. o hasta .fuiminarlos. El re- 
Xos la presentan. sunción Perchanti era subra-' 
—aAsunción Perchanú da soberbia de la l 
ra ello el loca de la “Amateurs Billiará's Es 'hamos la meno la dama eu seguían el 


Academy”. Aquí los papeles se cambia - 
ron y gané a mi rival por 15 puntos. Pre 
senciaron el partido cerca de cinco mil 
af:rionados, la totalidad casí de los aso- 
ciados con que cuenta dicha institución 


yos ojos nos habían producido un ins- 
tante d> hondz emoci La mano dela- 
taba la inquietud del ánimo de aquel es- 
píritu que acababa de pasar bajo el í: 
go brillante de la tragedia. La izquierda 


recillas 


' Subsidios para lutos mal imputados— | 


Í La Contaduría General de la Nación | 
¿xormuló reparos y observaciones al “de- | 


creto Poder Ejecutivo de 20 de di- 


—Ahora lo mataría, pero hu. 
biera llegado a lamerle los 


5: 1bre último, refiriéndose a la impu- 
norteamericana. apretaba una cartera abultada. Demu-|  piésl— Ceción queTas: alóbalo pago del isubaidio 
siado abultada. Se adiviraba un revól- jud: 
Los planes actuales de Hore- a ME NA AO para iutos acordado a seta dele 
mans— cíanahora con un brillo de enconuda rada me tenía rendida. Nunca me ol- | (SPilán de tercero 


laré de esz mirada. Yo no tenfa vo- | Tal de Navegación y Puertos, don José 


luntad... Sólo cenía la volunted de €L.| Lend 
1 me hu 


El campeón belga se entrena diaria- | Venganza. - 
mente en privado, en la amplía sala del A veces, las palubrus « 
lu “Academia Brunswick”, considerada ¡“icen. Se sugieren. 


iende 
monedz nacio: 


cientos vchenta peso: 


E heche $ 
por éste, la más cómoda y la mejor de odi: > les el importe de dos sueldo 
todas las que ha tenido ocasión de co- E b ed y el amor- RETA : manda 
nocer en el extranjero. Le hemos escu [o A dr | 4 una 
chado verdaderos elogios en este sen- en 1] Tonos 


tido. 

Horemans se encuentra encantado de 
Buenos Aires, donde piensa permanecer 
algún tiempo. La júzga una ciudad asez 
da y mágnífica, de gran parecido. con 
Bruselas. Se exhíbirá acá en varias se- 
siones públicas, la primera de las cua- 
les se efectuará el 1o. de junio próximo. 
Aceptará todos desafíos que se le for- 
mulen, así como las invitaciones para 
jugar en cualquier punto. 

Estos son, por ahora, los proyectos de 
muestro entrevistado. 


pectos de la vida 1 

Asunción Perc 
personas atentas au 
más que estimular su fu 
Hay un instante de silencio. 

Algo vamos 2 escuchar que no es de 
todos los días. El teatro es artific 
Cuando miramos las bambalinas, las pa- 
labras de la actriz pierden eficacia, por- 
que nos hallamos frente a un scr que 
recita su papel. 


1 procurador gent: 
dic elevado hoy 
de Obras Públicas consi 
ntaduría y € 
' cuencia opina que el gusto e: 
| imputarse a “Eveninale: 
forme producido por 
contabilidad del minísterio citado no se 
infiere que los fondos destinados a esa 
partida de eventuales, aunque exiguos, 
ise encuentren actualmente agotados. 
— | 
“¡Los “autos” del finado magistrado doc- 
tor Estrada— z 
¡ formarse 
se 


e amenazaba con ma: 
DE 0 intentes irte de mi la 
do, te mataré como a uns perra”, 

Te mataré a vos y a los tuyos. Mirá: 
con este revólver”. Era implacable. Ea] 
rece que gozaba torturándome, hacién- 
dome ver que la vida de mis padres -y 
la mía dependían de su voluntad... Y 


un t 
eolecci 


O de Inesti- 
masen las re- | 


ontribución al léxico roren- 
se no en su hermenéutica insoportable 
* pesada e indigesta, eino al del derecho 


¡se puede dormir! 


fijeda como conde: i 
Manuel Rodriguez Esteves; confirma ell 


jos. Fué el causante de su 
muerte— 


—Lo recuerdo. El llanto de Ja crintura 
lo exasperaba. E jo cía 
lorar, 


a que me mol. 
Tíralo 
Y era su propio hijo. Fué 
isante de su muerte. Un «lía, lo ton: 
abeza y lo dejó lamer 
a del mal tr 


—Yo no te 


toy a matar—e di, 


or, no lo 
como. vito, 
que me 
a tus 
sujrir 
auedaría remordi- 


¡or vos, Jueros 1 


y siempre te 
miento de que 
tos tus padres. 
Te v 


ter a toda tu grin- 
gada—de otro. dia—y :0 me van 
a hacer ni medio... 1 mí la policía 
no ie hace nada ¿cabés?”... * 


a 


ena 


NOS unos ducumentos y f0- 
. Asoma €l cabo de un re 


— bregunta mos. 
o falla — contesta Asunción trmen- 
mente. 


—Hace poco me obligó a pin- 
tar una pieza— 


—Ya he dicho que húbiera hecho to- 
do lo que ordenara, porque yo 10 tenía 
voluntad frente 2 su mirada. Huce peco, 
me obligó apintarle una pieza. Tuve cue 
trabajar como un hombre, yo, «que no es 
toy acostumbrada a esos trabajoz Sus 
caprichos eran órdenes que había q» 
obedecer. Cuando me dijo que-había cue 
Pinatr la pieza, lo. miré «xtrañuda. El 
tonces, de un empellón ¡ne hizo com- 
prender que nada podría con! su VO= 
luntad. > 


|¡—Me persiguió continuamen- 
te para conquistarme. Sus;¡ 


ojos me daban miedo.. 


—¿Y cómo la legó u conocer? 

—Yo tenía quince años. Trabajaba en 
“na casa de modas. El, desde un tranvia 
me vió salir una tarde de esa casa... 
Me miró y bajó inmediatamente. Desde 
entonces, no dió tregua a su propósito 
de conquistarme. Yo, clero, le tenía mie- 
do. Le tenía mucho miedo. Esos ojos 
me espantaban. Todas las tardes me se- 
guía, y como no le contestara, solía de- 
cirme: “Vos has de ser mía, a las bue- 
nas 0 las malas, pero has de cer mía. 
Yo soy un hombre rico. Serás mía aun 
que no lu quieras... Porque puedo ma- 
tarte, a yos'y a los gringos de tus pa- 
dres. Estas amenazas se repetían tedos 
los días. Una tarde, encontró a mis pa- 
áres en la puerta y les habló. Les halló 
con petulancia, como es st costumbre. 
Les dijo que era rico, propietario de 
«ganados, un gran estanciero. (Jue los 
ayudaría... Mis padres, que teníun del 
matrimonjo un concepto atrasado, con- 
sintieron. Su voluntad hestaba, según 
cilos. Yo no tenía nada que ver. 

El entró en mi casa. Fué un novi 
80 terrible aquí 


Z- 
Y Mientras mis pudres 
nos dejuban solos, él me amenazaba. — 

“¿No te dije « rías mía? Y 
bre de vos si legás a dejarme Esas 
eran las palabras de amor que me decía 
el canalla. Yo estaba asustada. Yo 
quería, Después nos casamos. Pronto 
comenzó u golpearme, £ arrancarme los 


:| cabellos, a ofenderme con las peores fru- 


ses. Cuando mis padres lo supieron, me 
recomendaron resignación. Una esposa 
debía tolerarle todo al marido. Los po- 
bres creían en ese honor «uutiguo que 


natural, interpretando con insuperable 
donosura y aplicado con sin iguul de- 
haire. 

Esto pengamos este tarde al revisar 
en la cámaro. comercial el despacho del 


último acuerdo y anotar que €l tribunal ; y 
| en el juicio 


“Banco Valentín Santama- 
rina Ltd contra Santiago Cubiilo” por 
enbro de £00 pesos declara mal concedi- 
do el recurso otorgudo contra una reso 

z doctor EsLe; 


ta dice así: 

“Debiendo pensarlo un 
puesto que nu 
tenciones. —- Y: 

Como se ve, ahi queda 
vez más el llorado mugis: 
incisivo sin herir, ameble, sus fallos y 
sobre todo algunos de auto é 
tebres en cuanto saliéndose del pesado 
estilo forense, «criollaren los estrados 
con uma jurisprudencia tan sunu como 
la que dictaría Martin Fierro. 

Lo que motivó ese auto tan-propio del 
doctor Estrada fué un escrito presenta- 
do por un letrado en el que pedía se 
testaran unas líneas de otro escrito, 
pues no quería quedara constancia en 
autos. 

En esa forma contestó el malogrado e 

itegro magistrado a un pedido a todas 
luces extemporáneo. 


Juicios civiles. Labor de las cámaris— 


contirma | 
a que ha- 
reduce la suma 


, Sn. 
—Municipalidad de la capital contra 


| 
4 

¡ 

i 

S ! 
«Asunción Por- 
] 

| 

1 

Í 

í 


| Charge 


i hijo. mi desco de vengan- ]) 


ai 


|¡Inauguróse un nuevo 


transporte de carnes 
frigoríficas 
En el nuevo vapor francés' 
Hoedic se sirvió hoy un 
gran banquete celebran- 
do el hecho 


a de vap 


's Chargeurs 
con la llegada del nuevo vapor 
esa bandera “Hoedíc”, ha inaugurado 
servicios le transporte de 
oríficas arg ínas, con des- - 
* úe Europa. 

La inicosificación de l: producción de 
inmensa demanda que de 
ad, en la mas 
jo continents, 
Ú indispersable la 


render devila- 
que día a día 


ientern: 
cta la incorporación de 
con que contaran 
úrs Reunis con cl objeto indien- 
do. los cuales a la vez reunen todas las 
comodidades nece: s, para el trans 
porte de numerosos pasajeros úe cáma- 
ra y de tercera clase. 

Salones espaciosos y bien distribnídos 
confortablemente instalados, son las Cu- 
racterísticas de cestos vapores. 

Celebrando la Inauguración de estos 
] nuevos servicios, la empresa sirvió hoy 
n banquete a bordo de Ja nave indi 
al que ron especialmente inv 
representantes “de los frigorífi 
jos locales. 2 
la comica trascendió dentro del mar- 
co de franca cordiulidad, cambiándo: 
ideas sobre la ventaja que aciuaimenit 
t ofrece el transporie de las carn 
la Argent 


! 
| 
1 


1 
po 
i 
| 
! 


que ze producen e 


crog. hizo la revelación d 
nes que se habían serv 
totalidad de frigorifico, lo que, conto ez 
lógico, llamó la atención. puesto que st 
sabor era exquisito en extremo y nose 
dGió margen a que no se creyera 'ni po! 
un instante de que no se trataba de car- 
nes frescas. E 7 

A los postres hizo usó dela palabrz 
el gerente de la compañía, señor Lecros 
». quien respondió el señor Lino Land: 
go, gerente de La Negra. 


que Jas.car. 
lo, eran en st 


ace unas esclavas de las mujeres. Ye 
| he sido una víctima de ese honor.: Fo) 
fin, supimos que era casado y tenía hi 
jos. Nos amenazó matarnos si revelá: 
bamos el hecho. Callamos, resignadamen- 
te. Pero la situación que hebía creado 
ese hombre era tan mala, que alguna 
vez tendría que alejarme de él. Y me ale= 
jé. Por eso mató a mis padres. A unos 
pobres viejos, incapaces de defenderse. 
Y los mató con premeditación, después 
de anunciárselo a ellos mismos reitera- 
damente! La primera mujer lo hizo pro= 
cesar por bígamo y la justicia lo conde= 
nó. A los tres días mató a mie padres, 
De todos modos tezgo que escapar, te- 
mía pensado. En una ocasión me inter. 
nó en un colegio, el colegio de Santa 


No sé por qué lo hizv. Vaya uno £ Sá- 
ber qué se proponía. Allí, me hacía pa- 
sar por su hermana. ¡Hasta dónde lle- 
gaba! 
“mi querida hermanita”. En esas cartue 
hablaba a menudo de Dios... “Tengo fe 
en Dios; invocando el nombre de Dios; 
sed digna hija de Dios”, decía el muy cf- 
nico en esas cartus. Y en el colegio 
creían que ra mí hermano... 


-—Y ahora ¿qué piensa hacer? 


Tal fué la interorgación del cronista 
cuando Asunción Perchianti dió términe 
a su relato trágico. 

—iVengarme, vengarme!—contestó 1e 
mujer. ¡Vengarme de esu fiera! é 

Los ojos grandes, claros, resplandecien- 
tes, se van ensombreciendo bajo el alo 
de los párpudos. Admiramos una vez más 
belleza, mientras se aleja -con todc 
encor meridional bullendo en el alma 


A 


NUESTRA JIRA DIARIA POR EL 
MUNDO DEL PLEITO Y DE LA PENA 


GASTOS ERRONEAMENTE IMPUTADOS. — COMO ADMINISTRABA JUS TI- 
CIA EL DOCTOR ESTRADA. — JUICIOS CIVILES—CAUSAS CRIMINALES 


1 Sa e Otto cu, 
bre daños y perju: 5 provenient 
de un accidente del trabajo; contfirinu % 
senten Osa del juez doctor q. 

re. . 


Vedia 


Luca contra don 
«lojamiento; de- 


nandi. 

Sucesión de Leonor C. Caig de Pj 
TE Jéonor C. Cuig de Piber 
qe; Confirma el uuto del juez doctor 


a y Mitre q 


ona € nombraba un tu- 


Lamas -contra Pedro >, 

mul concedido el covuis: 
de Alejandro de Vedia: 

contirma da resolución del juez doctor 
Sueroa que ordenaba por 

en secretaría por qui. as eS i2utOS) 


Atentado a un “botón” 


El 17 de febrero último el = 
Sosa Anré denunció que ese a 
lo las 15, se encontraba de parada en 
y Chica= 


la esquina de las calles Telliez 


Al Negar 
línea 48, el 
Fernández, le 
pasajero José 
años, estibad: 


a Mosquera a $ meses de 
E a condicional, 


' 
$ cuando se sirvió el champagne. el ze- . 
E Ge la compañía. señor Félix Le» 


Inés, dirigido por hermanas domínicas. * 


Me mandaba cartas llamándome- 


a IA DA 


q 
$ 
t 
% 


A 


AILLOCL - 


- NO SON “PROFESIONALES” DEL DELI- [ES NECESARIO QUE SE MODIFIOUE LA | Sy 
TO LOS ASALTANTES QUEACTUANEN 
LA ZONA DE MATADEROS 


La sección Robos y Hurtos de 


Investigaciones ha destaca- 


do numerosos empleados para obtener la detención de 
los audaces malhechores 


Se han llevado a cabo en jurisdicción 
de la comisaría ¿%a, tres hechos simi- 
lares, en ¿os que ¿indudablemente hoz 
actuedo los mismos autores. 

El sistema de los asaltos — que son 
los delitos a que nos referimos — €s 
harto conocido, con la diferencia que 


en el caso que nos ocupa, los delincuen- * 


tes hun usado máscaras a fin de no ser 
identificados por sus víctimas y más 
tarde por la policía en caso de ser hu- 
biaos. 

La zona de Mataderos donde se 
registrado los últimos asaltos, es propi: 
cla para ello, por cuanto existe un sin- 
número de perso" += se dedica a las 
faenas de las playas - ¡copiadores de 
hacienda, consignatarios, matarifes y 
otros inherentes a ellas — que acos- 
tumbran llevar dinero en ubundancia 
que viene a despertar el apetito de los 
malhechores. 

Sin embargo, las personas que han 
resultado damnificadas, no han tenido 
por cierto que lamentar la sustracción 
de mucho dinero. 

Han sido unos pocos pesos los que 
aquellos malhechores se han llevado. 


Presunciones policiales— 

Sé anticipa que los autores de es- 
tos delitos audaces, no son profesiona- 
les, porque el verdadero “profesional” 
¡no asalta pera robar 17 pesos. General- 
mente, mejor dicio en todos los casos, 
preparan el “trabajo” buscando la vícti- 
ma que “cargue” fuerte sume de dinero. 
. Ese ladrón dice que no “trabaja” al 
asar y elio lo comprueba que casi to- 
dos dos asaltos donde han intervenido 
*"profesionales”, las víctimas hal 
damnificadas en algo muy distinio' 
hecho: de Mataderos. 

Xi comisario don Federico Foppiano, 
jefe de la sección Robos y Hurtos y ex- 
perto pesquisante conocedor de los ele= 
mentos que atentan diariamente contra 
la propiedad, nog manifestó jue su opi- 
nión sobre los “enmascaradus de Mata- 
deros” era terminante: “No son profe- 
mlonales, y probablemente tampuco ma- 
yores de edad”. 

La filiación que dán a la policía los 
damnificados, respecto a los malhecho- 
res es única. “Son d> regular estatura, 
Gelgados y el timbre de voz, es más bien 
de muchackos jóyenes”. 

No existe de los asaltantes otro dato, 
que el que según dicen *ist=n regular- 
mente”. El rostro lo Hcvan oculto bajo 
un trapo negro. 


Lo que dicen las victimas— 


Han comparecido al departamento las 
"tres víctimas”, las que interrogadas 
manifestaron, que los delincuentes, al 
cemeter jos techos, primero les intercep- 
taron cl paso, luego amenazándolas con 
revólver des indicaron que debían entre- 
sor "ia, plata” mientras otro sujeto 
usando el solpe llamado de “furca”, fa- 
cilita a un tercero el registro, 

Begistrada la victima, l: dejan en W- 
bertad, amenazándola de muerte si da 
cuenta a la policía, 


El servicio policial — 
La comisaria ¿2a, tiene 

una gran zona 2 su cuidado y 

con pocos vigilantes para ello. 

Existe dentro de 
casilla con los empl: 
gaciones y un auxiliar que no 
cierto un cometido ex Ya 
cho tiempo que existe no ba ázdo fru- 
tos, por el contrario ocasiona z2stos al 
erario público. 

—¿Cómo se cencibe que habiendo en 
Mataderos un servicio de emplezdos de 
investigaciones “expertos”, no +* con- 
siga la detención de los asaltantes y 


vllo el jefe de la división, señor 
go, dispuso de acucrdo con el 
Foppiano que desde esta noc: 


Santia- 
comisario 


empleados a sus órdenes. Por to pronto 
se tiene la esperanza obtenerse la 
detención de los audaces malhechores, 


Detúvose a dos hábiles; 
estafadores. 


más que éstos actúen libreemate? o 


LEY ELECTORAL | 


EL DR. GONZALEZ CALDERON NOS RECUERDA CA- 
SOS DE LEGISLADORES SUPLENTES PREVISTOS 
POR EL GOBIERNO DE LA CONFEDERACION 


La situación producida en la C£ 


provocar entre la: 
en cuestiones 


de considera 
"s de impor 


sobre este punto nes ent 


y creo por elio que 
claraciones no han de ser ma- 
yormenie novedosas. 

—No importa, doctor; sólo desenría- 
mos saber qué referencias tiene usted ; 
sobre nuestros antecedentes "egales res- 


senadores supientes. 


¡El 9 de j junio se inicia- 


Titulándose “manos mi | rá el juicio oral del 


desplumaban provechosa- 
mente a los incautos 


Son numercsos los “curanderos”, má 
nos sartas, espiritistas, adivinos, etc. 
que hacen su agosto 
buena fe de los incautos. 

Si en la capital éstos forman legión, 
<a la provincia ¿sta es una plaza que 
asume proporciones alarmantes, 

No sólo estos delincuentes estafan a 
los iguorantes, sino que atentan contra 
la salud de los mismos. por cuanto lr> 
suminisiran “remedios” para aliviar sus 
dolencias y que más de una vez han da- 
do hogar a intoxicaciones. 

La policía de la provincia de Buenus 
Aires procediendo en forma digna de en 
comio ha iniciado una activa campaña 
contra estos delincuentes, campaña que 
está dando excelentes resultados. 

En Avellañeda habían sentado sus 
reales varios especialistas en esta clas 
de delitos por lo que el comisario Rodo!- 
fo Frías decidió desalojarios de esa lo- 
calidad. 

Ayer detuvo a dos de elos. israel Li- 
tegner y Gustavo Generas. Estos se ti- 
tulaban espiritistas adivinos, y mediante 
este cómodo sistema de vivir sin traba- 
jar, explotaban al vecindario. 

Fl primero, que se titulaba profesor 
alemán, y se había instalado en la Ave- 
nida Mitre, repartió varios millares de 
tarjeins de propaganda en la capital, 
Avelinmeda y localidades cercanas y ya 
contaba con numerosa clientela. Adivi 
naba el porvenir por las rayas de la 


mo, realizaba conversaciones con los es- 
píritus y curaba todas las enfermedades 
por un sistema de su invención. 


¿POR QUE NO 


tónico. ptes levanta las fuerzas, erca músculos 
a cuerpo usa resistencia y energia PA 


EL FRASCO $ 3.20 EN LaS FARMACIAS. 


ca p"> juez de sus 
rias a del vigor de su 
currp. no queda satis- 
gcho d  xamen, recurra al 


FLIN 


HACE UN ENSAYO? 


el Rosario 


UMAn 


DE FAMA MUNDIAI 


SIGUE LA SERIE... 


El domingo 25, nuevamente, 
se clasificó primera en las 6 
horas ciclista disputadas en 


lo. NAUMANN 


con Verduna y Cicarelli 


KIRSCHBAUM Y Cia. 


INDEPENDENCIA 401-37 


w 


abusando de la: 


proceso Banks 


Integración del tribunal 


La Cámara Tercera de Apc 
la provincia as Buenos Aires, 
da en tribunal, iniciará el 9 de junio 
próximo, e. Juicio oral del proc=x0 ins- 
taurado contra Xínico Banks autor de 
¡Ocho homi: 's en el partido Jal Azul. 

Nuestros lectores han sido inforrma- 
dos ampliamente sobre las curiosas i: 
cidencias a qeu diera margen la trami 
tación del ya célebre proceso. Macy po- 
cos días informábamos que debido a la 
enfermedad que aqueja al camarista doc 


anuneiao para el 21 del corri 
grando cl misme con el doctor 
Fernández, miembro de la Cámara Ci- 
vil 


El áoctor Julio Sánchez Viamonte, re- 


1 


¡ 
1 
¡actuará como fis: 
terminado su tra 


| brillante pieza jurídica. 


Los gos que figuran en 
gan al número d e79 y 


can en absoluto con las e 
expediente. 


pecto al nombramiento de diputados y | 


tor Enrique Míguez, el tribal se vió 
precisado a suspender el juicio público 


Julio 


isterio público, cue 
l acusador, tiene ya 
ademos :ntici- 
par qeu dada la preparación del distin- 
guido magistrado, ha de resultar una 


“utoz le- 
por ello, el tri- 
bunal ha fijado cinco días de audiencia. 


El proyecto de Alberdi— 

vestro país exis ias leyes 
ederación 
suplentes. 
notar que; 


: fué dictada en el Con- | 
udad de Parená, cn ese 
21 provisoria de la Cenfe- * 
na el 25 de noviembre | 
i 
da en la misma ciudad 


VLos leyes: 7 y 33 de la el 
j deración— 


La ley 7 a que se refiere el Ea 
¡ | González Cala 


Sn  ombianda un Suplente por los 
los senadores y otro por cada dos dipu- 
¡tados de los que les corresponda". 

| “Art. 2.— La elección de los supientes | 
se verificará en la mismo forma en que | 
se haya hecho la de los senadores y di- 
putados en propiedad.” 

Como so ve, esta ley reconocía a las | 
provincias el derecho de nombrar su-! 
¡ pientes a sus legisladores y las facultaba 
en la mismo forma, dán- | 

1] 


fueros y garantías. 

La ley 33 dice que los senadores su- 
lentes se senovarán cada tres años y 
los diputados cada dos. 

Snora £s €: momento Oportuno, pues, 
jan nuestros legisladores 
D estas enseñanzas del pa- 
sado, modificando el cuerpo legal res- 


y pectivo. | 
¿El doctor Guillot— | 


5) 


4 
1] 


Inquirimos del doctor Calderón una 
epinión sobre la situación del señor 
Guillot, a la que nos respondió: 

—Yo opino que, ateniéndonos al pie 
de la lotra a nuestra Constitución, se- 
ría el caso de convocar a una nueva 
elección y ésta vendría 2 ser la única 
situación firmemento legal. El señor 
Guillot vendría a quedar descartado 
desde el momento que Jos diputados 
electos ya han sido proclamados. 


El partido de la mayoria— 

—¿Y en qué situación viene aquedar 
el partido de la mayoría? 

—Ese partido no tieno ningún derecho 
para adueñarse del puesto, ya que la 
elección, como se ha repetido hasta el 
cansancio, es solo por candidato y no 
por lista. 

El doctor González Calderón era Nlama- 


se y no pudimos detenerlo más. 
—Creo que no es necesario que publl- | 


El abogado defensor, doctor Antenio quen mi opinión en su diario. Ahora co- 
l Palacio Zino, ase; «ue conseguirá | responde a las cámaras dilucidar el 
|impresionar alos jueces, haciendo re- into y daric una solución definitiva. 
lato de los hechos ocurridos qne cho- 'osotros los cspecializados ya 


emitido nuestro criterio. Veremos que 2 
resuelve. 


Nunca es tarde... 


|El Poder Ejecutivo reformó ayer la primitiva y casi desco- 


nocida reglamentación de las comunicaciones 


radioe! 


| eicctri 


embudo, dh 


miunte 


Un poco tarde: pero ya tenemos re- 
elamentación de comunica rei 'ones radio- 


léctricas 

comprendidas entre 1.090 y 1.200 kilo- 
ciclos (275 y 250 metros, respectivamen- 
te). Serán manejadas por operadores con 
certificado de aficionado por lo menos, 
y para su funcionamiento se establecerá 


nes tan in bsurdos que  nadic [un horario si el número de estaciones 
| las respeta propio poder ejecutivo | de esta clese on una misma localidad 
ni siquiera se preocupoba haceria lo require 

Clase T: 


n la. aperición 
entente 
cfrer 
se califte 
y es digno 
medida dici 
tomado « nm 
z de dos ler 


de este de 
de una ín 


con fines 


estaditsicos”. 
serán los aficionados 
o a galena, en la 


Ppleados en la 
cientos de rm: 


a de atender 7 
stilo 


to se sí 
| oficiza 
| do to: meterológico: 
y Otras bagatelas par: los ravegantes. 
| Esta disposición se tomaré sí se produ- 
| jeran interferenci: 
Para funcionar, 
1itorización 
ley do 


anden 


gs ne- 
especial de 
telégrafos 


Dos categorías de broadcast- 
ings— 


eutena, 


que 


con nl 


O correspondien 


ma- 


tren de economías, no 
a aocona o dos de em- 


No habrá pracbas, de 1 0 a24 


| tas, dictaminarán. 
j 
i 


metros, re<p ctivamente). Se- 
Jas por operadores con pa- 
'e por lo menos y para 
to 'stablecerá un 
horario si el número de estaciones de 
esta clasc en una misma localidad lo 
- | requi 


es Un inconveniente grave— 


1l de las broadcastings tiene 
r idóneo. A tal efecto el que de. 
Le rendir un Cxx- 
te 2. vESuLCOs ofl- 
¿Y 


o | Requisitos a granel— 


Les solicitantes de autorizaciones pa 
mentos deberán presen- 
ministerio de mariva un robusto 
lo conteniendo una serie de satisfac- 
ciones sociales. El experimeniador debe- 
rá demostrar sus habilidades, sus an- 
edentes personales, sí buena conduc- 
“líneas gen=rales en que en- 
couzará sus investigaciones”. Las auto- 
lades frente e las pretensiones expues 


Mos parece que estas disposiciones, a 
ígusi que las iniciales, son muy sabias 
y oportunas, nero ci que desea expe,” 
mentar está supeditado a lo imprevis- 

si tá autorizado a explorer unn 
convenida no por ello olvidará la 
máxime si sabe que alif pue- 
la posibilidad de un éxito, 


Se vela por la onda pura— 


Uz parrafito del decreto se parece a 
[una ley regiamentado el análisis de la 
jleche. Establece que las ondas deberán 
| ser puras y jo más amortigiadas posi- 
abrí analizadores oficiales del 
encargados de verificar el grado 
de las ondas, como si se tra- 
de la leche destiuada al corsumo 
pe la población. 

En cualquier momento, ua inspector 
desea visitar una estación a fin de com- 


n o no infracciones. 


do en ese momento para dictar su cla- | 


CL£O feOgZ 


STATS 


UN INTRANSIGEN TE DEL ISLAMISMO 
(28 de may o de 795) 


malex Ben Anás se llamaba esto céle- 
bre doctor del islamismo, que vendría a 


ser dentro de la religión fundada por el Í 


excelente Mahoma algo así como el San 
Agustín de los cristianos, o sea el cons- 
Lructor formidable de la verdadera doc- 
trina teológica. Mahoma se preocupó en 
enseñar la doctrina y ponerla al alcan- 
ce del entendimiento medio, el muftí 
Malek le dió todo su aspecto trológico 
y filosófico. 

Malck fué un individuo originalísimo 
dentro de su intransigencia religiosa y 
estuvo a punto de provocar un verdade- 
ro cisma religioso entre los mabhometa- 
jmos, fieles observadores de la doq'-ma, 
tal como la entendía el sabio doctor ára- 
he, y los mabometanos que encontraban 
en ella resquicio para sus placeres y 
comodidades de 'este mundo, dándose la 
gran vida e interpretando a su manera 
las inflexibles reglas del Corán. 

O sea que apenas nacido el islamis- 
mo, pues ni un siglo de vida contaba 
y cuando ya se extendía en una imva- 
sión arrolladora por Asia y Africa, la 
doctrina empezaba u desvirtuarso, Mp- 
lek Ben Anús síntió la gravedad de la 
hora y ee apresuró a fijar en normas 
fijas low verdaderos conceptos relijlo- 
sos y la moral musulmana. 

Tal fué la labor de toda su vidr, Esta 
labor no dejaba de ser ingrata para Ma- 
lek, precisamente porque iba en contra 
del interés individual y en zontra de 
las comodidades y regalías que podían 
adquirirse dando las espaldas a las in- 
transigencias religiosas del Profeta y su 
sagrado libro. 

Mulek Ben Anás era noble le »ungre 
y según los árabes, que tienen por su 
figura especial veneración, descendía de 
los antiguos reyes del Yemen. Nació en 
la ciudad de Medina, en el año de 713 
de nuestra era y desde sus primeros 
años usombró a todos por su clara inte- 
dotes para el estu- 
dio. Era un chiquillo serio, aficionado 
a leer y a instruirse y que, cn vez de 
divertirse como los demás en lus culles 
y en los campos, se pasaba largas horas 
discutiendo con ios varones doctos del 
ielamismo, con los muftís y ductor=3 de 
la ley. El niño prodigio, que a tempia- 
un edad se sabía de memoria el Jorán, 
lo quo era un record digno de -er ta- 
nido en cuenta si consideramos que el 
Corán no es la letra de un tanyulto 
cualquiera ni algo que se retenga fíe!l- 
mente en la memoria. Criado y educado 
entre muftícs, erg lógico que el poyue- 
ño Malek fuera también muftí .igún Jin. 
Y lo fué, pura lucimiento y gloria del 
| islamismo. 

Cuando empezó e tomar demasiado en 
serio eu misión de meter en vereda a los 


¡mahomcianos de mange ancha y a que- 


rer teformarlo todo y enderezar ¿ns ra- 
mas que crecían torcidas, «mp=zaron 
también los primeros disgustos y ccn- 
trariedades. Era natural. Mulck, en su 
eclo religioso, ciamaba a los uuatro 
vientos y decia en més de una ocasión 
las verdades del barquero contra prínci- 
pes y señores. Precisamente se la había 
tomado con un tal príncipe Yafer, que 
cra hermano del califa reinante y al tel 


drugnda, hora en que, por lo general, 
trabajan las estaciones tranamisoras 6. 
aricionados. 


La amenaza que hacía falta— 


El decreto dispone, también, un ren- 
glón para los infractor a $u cumpli- 
micnio. A los que hagan del reglamento 
lo mismo que de su santa y maleable 
voluntad, se les aplicarán las penalida- 
des contenidus en la ley de telégrafos 
nacionales de 1875, sin perjuicio del in- 
mediato retiro de las licencias otorga- 


comprendidas en la 
€ resuisrizar 


Catálogo de ondas— 
La escala de ondas quedó diatribylan 


castings” ciase ¿. De $15 a 15 metres 
acresarensión. smacnás la endo de INM | Iupdrmencadns. 


.. de julio próximo, to-! 


5 a estaciones de “broad- | clones de 


príncipe le daba por la buena vida, por 
tener un serrallo que se lo envidiaría 
cualquier mortal, y por pasarse la exis- 
tencia en la ociosidad más completa, be. 
biendo y comiendo como un bárbaro, 
Todo eilo era rigurosamente prohibido 
en el Corán, y el buen musulmán debe 
ser completo partidario de la ley s-c2 
y no beber más que agua y leche de 
vaca o leche de coco, que es bastante 
agradable, Y como Malek predicara en 
contra de Yafar, Yafar le mandó dar 
una soberana paliza, que casi da con Ica 
huesos del reformador a la fosa. 
Harun Al Raschid, el ilustre y c£e- 
bre califa cuya fama llegaba a toda Eu- 
ropa y que era amigo personal del em- 
perador Carlomagno, no podía sopustar 
tampoco a especie de pulga en cl 
oído, que lo encontraba todo isalo y 
que de cuando en cuando decía verda- 
des que amargaban singularmente al 
soberano. Harun Al Raschid era menos 
violento que Yafar y quería que a toda 
trance se mandara mudar el muftí con 


los sermones a otra parte. Para ello el 
califa le ofrendó, por medio de euvía- 
dos especiales quo le colmaron di ho- 
pores y distinciones, la educación de sus 
propios hijos. Sabía además Harun A! 
Raschid, que'Malek, intransigente £u to. 
do, jamás consentiría en ir a vivir a pa- 
lacio, entre el boato y el esplendor de la 
fastuosa corte. Efectivaemnte, Malek se 
negó, lo que fué pretexto más que sufl- 
ciente para que el califa, fingiéndose 
enojado, le significara a Malek el pla- 
cer con que vería su destierro. El juegc 
le resultó a pedir de boca al califa y 
Malek tuvo que salir de la ciudad, sir 
violencias y sin palizas. 

Alejado del mundana] ruido, converti- 
do en un pozo de ciencia humana y di- 
vine. Malek Bon Anás se dedicó a tra- 


bajar en colidad de santo y virtuoso va- 
| rón, lo que supone una existencia de ic 
más incómoda, lena de privaciones y 
de sufrimientos bustados, dedicando 
lgran parte de las horas del día a los 
rezos y a las prácticas piadosas. Por lc 
menos Malek era uno de los que predi- 
cazban con el proplo ejemplo. Los Ára- 
bes dicen que lo yida del sunto varón 
era sencillamente admirable. Fué en- 
tonces cuando redactó el primer código 


que se conoce de jas tradiciones murui- 
manas verdaderamente ortodoxas, en 
contraposición con las tendencias a in- 
terpretar la ley de los hanefitas (de es- 
tas dos tendencias han nacido dos pun- 
tos de vista irreconciliables dentro del 
islamismo). Lo que quería Malek era la 
aplicación sencilla y lisa de le letra de 
loz textos. 

Jislek era hombre de gran piedad, ds 
lu que da idea su costumbre, que conser- 
vó hasta el último día, de visitar cinea 
veces la mezquita. Cuando Malek «=« 
sintió enfermo y que llegaba su última 
hora, ge encerró en un mutismo abso- 
luto y cuéntase que estuvo cerca de ur 
año sin hzbiar ni media pelabra. 

Nuestra opinión es que se tretaba de 
un tipo eminentemente antisocial y des- 
agradable. Que descanse en pos. Murit 
en 795. 


o 


] metros, que es internacionel para los 
¡ buque ses menores. De 825 a 425 metros 
“broadcesting”, clase B, De 425 a 50 
metros, ecronavegación, armada y ejér- 
cito, 690 metros, onda internacional pa- 
ra los buques, en especial, en caso de 


¡peligro. Más de 800 metros, estaciones 
radiocléctricas del Estado. 


¡Consideraciones finales— 


La reglomen 
estado de 


ión pondrá fin a un 
completo desorden. mientr: 


se le haga cumplir con mano firme, y 


al las instituc 

Los aficionados 
formular sus ol 
mentación a tie 


CRITICA que signiendo su inveriable 
tradicción. da cabidz e«n 


2l pensa: 
sus E: 


14 
€ 


t 
1 
1 


qe 
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¿NMBAJADAS 
A GRANEL 


Entre Roma, Paris, Londres y 
Buenos Aires. — Algunos 
antecedentes que ilustra- 
rán al lector 


Tienden a confirmarse las versiones 
y circulan desde hace tiempo, según 
las cuales pronto tendremos embajas 
inglesa, francesa e italiana en Buenos 
Aires, y como es consiguiente, embajada 
+rgentina en Londres, París y Roma. 

El gobierno de Mussolini parece que va 
ú tomar la delantera en este asunto. 


| LOS ARTIS 


EL RUISEÑOR DE ORO 


¿JAPONESA? 


! La tipie del Colón Teiko Kiwa es un | destaca el 


conjunto de dos razas; de dos civiliza- 
ciones. Sobre su kimono de colores bri- 
ntes oriental, un magnífico abrigo « 
1 pieles europeo dejaba ver por debajo sus 
es calzados por los típicos calcetines 
| que permiten sostener las sandalias 
| ponesas entr dos dedos. 


Nuestro público no está muy percate- | 


do de la importancia que tiene el hecho 
«e que el representante argentino en P: 
Tís o Roma se llame embajador y 
ministro plenipotenciario. Pero, los a: 
zados en diplomacia diccn que ese cam- 
bio de nombre tiene muchísima impor- 
tancia, y apuntan entre otras ventajas, 
ésta: la de que en las recepciones reales 
€l representante argentino no figurará 
«ctrás del representante de un pais re 
nos poblado y rico que el nuestro. 

En fin, dejemos eso y pasemos a re- 


cordar antecedentes ilustrativos sobre es- | 


ie asunto otrora espinoso. Esos anto- 
cedentes, tal vez hagan más simpático el 
cambio de leyenda que se dará a los 
representantes recíprocos de la Argen! 
na, Francia, Italia, Inglaterra, etc. 


Sabido es que durante la guerra los' 
gobiernos aliados no creyeron ver en la! 


política internacional del presidente: 1vi- 


soyen una actituá decididamente amisto- ' 


sa. Por lo menos entendían aquellos go- 


biernos que el de la Argentina no había | 


Jezado a la ruptura de relaciones con 
ls imperios. centrales tal cual lo hici 
son el Brasil y el Uruguay, y que, por 
lo tanto, debían hacer algo en obsequio 
de estos dos países. : 

Por eso elevaron a la categoría de em- 
bajada su representación en'Río de Ja. 
neiro, dejando a la de Buenos Aires 
cual se encuentra aún. Esto mortificó un 
poco a los argentinos, que nos resigna- 
3nos así, de buenas a primeras, a que- 
dar en un plano inferior al de “os nossos 
irmaos do norte”. 

Y la mortificación llegó- a culminar 
cuando el gobierno italiano envió a Río 
y Montevideo al embajador Luciani sin 
instrucciones de llegar a Buenos Aires. 
Hubo en ese entonces, en el gobierno pe- 
ludista por la manifiesta y bien signifi- 
cativa exclusión de que se nos hacía ob- 
eto, un instante de verdadera irritación: ; 
pero la guerra finalizaba, el triunfo le 
los aliados aparecía como inevitable y +1 
Peludo hubo de soportar en silencio la 
situación creada, 

Francia, Inglaterra, Estados Unidos, 
acompañaron a Italia en estas demostra- 
ciones melindrosas hacia el Brasil en 
aquél entonces, y en envío de :ma dele- 
gación naval norteamericana a Río de 
Janiero apareció a los ojos de muchos 
como una retribución indirecta por 
Wpoyo moral recibido en un instante cri- 
tico. 

Pero, “tout passe, tout casse, tout las- 
se”, y con el cambio del primer manda- 
tario sobrevino una política de más fran- 
ca y abierta adhesión hacia las poten- 
cias aliadas durante la gran tragedia, y de 
ahí vienen estas embajadas recíprocas y 
permanentes que se anuncian a plazo 
Tijo, más o menos. * 


Y ya que hemos rozado cste asunto 
de la política del Peludo duranto la gur- 
rra, digamos que en nuestros círculos 
diplomáticos es voz corriente que el mi- 
nistro inglés en Buenos Aires, sir Regi- 
rald Tower, aquel diplomático alto y fla- 
co que todos veíamos andar en tranvía, 
que de zonzo no tenía nada más que la 
cara y que actualmente es Presidente bri- 
tánico en Dantzig (el puesto que la paz 
de Versalles le fijó en Polonia), está es- 
cribiendo una especie dé memoria de log 
días de la guerra vividos por él en el 
Río de la Plata. . 

Dícese que en esas memorias el señor 
Tower hace un retrato bastante carga- 
dito de los hombres y las cosas que vió 


en Buenos Aires durante la grande e in- | 


olvidable tragedia mundial. 

Lástima que las versiones que recoge- 
mos sobre este asunto, agregan que +l 
señor Tower no piensa dar por ahora a la 
publicidad aquellas impresiones. 


Parrafitos selectos de 
Mussolini 


Benito Mussolini se había prosternado | 


ante el símbolo itálico. Trompetas Que 
no eran, precisamente, las de David en 
Jericó, anunciaron el extraordinario su- 
ceso a través del ámbito azorado. 

El gesto cesarista sorprendió de arsi- 
ba abajo, de adentro afuera, al pueblo 


EL RUISENCR AMARILLO 


Y yo la conté: 

Vi en Alemania una comedia de 
Hermann Bahr llamada “El ruiseñ 
amarillo”. Un actor viejo y célebre que 
ha liegado a la cumbr: después de 
luchá cruenta, está consagrado. Desp 

¡cia a los empresarios y directores; los 

¡trata mal. Un día Mesa a su casa la hija 
¡de un antiguo compañero de juventud. 

¡Está desilusionada, triste; ha sufrido un 

calvario de teatro en teatro; tiene una 

inda voz, ella sabe que puede cantar y 


la reciben los po: 
teros y secretarios; un director la es- 
Cucha, pero mientras ella canta él flirtea 
con una artista y otro director la oye y 
la propone ir a st: casa a firmar el con- 
¡frato. El actor viejo invita a la hij 
su amigo a ir con él a una playa, a pa 
sar el verano, a descansar. Una tarde 1 
empresario, un judio rico y empresar; 
en sraííde, visita al actor en la playa pa- 
¡Ta proponerle uz negocio. El actor le 
¡trata mal. Dentro, canta la hija del am 
¡Eo del acior. Ei empresario la oye: 
¡ “¿Quién es?” — pregunta. — Y el ac- 
¡tor responde: “La céietre Taku-Shén; 
¡la mejor tiple japonesa áel mundo, que 


tal | se conoce por el nombre de “El ruiseñor * 


¡ amarillo”, El empresario quiere conocer- 
jla; el actor se opo) “ella no quiere 
trabajar cn Europa” 'anto insiste cl 
¡Empresario y tantas dificultades presen- 


¡ta el viejo actor, que el judio extiende 


¡un contrato valiosísimo y firma un che-! 


¡que con una crecida suma como antici- 
Po, sia oiria; sin verla! “El ruiseñor 
amarillo”, la muchacha vienesa, disfra- 
zada de Taku-Shen, con un kimono co- 
mo ese que usted tiene y caracterizada 
con las pinturas del actor, se presenta, 
no habla, firma y recoge el cheque. 


—¡Qué interesante! — exclama Telko 
Kiwa, con una alegría infantil. 


—El empresario prepara un reclamo 


amarillo" inunda con su nombre y su 
¡ figura japonesa toda la ciudad... ¡debu- 
¡ta!... ¡Un exitazo!... Se 


ruiseñor amarillo” es una celebridad 
mundial. ¡Está consagrada!... Un día, 
la tiple confiesa a un periodista que pi 
es japonesa ni amarilla ni ruiseñór... es 
una vienesa; una vienesa que sín la es- 
'trategema del viejo actor' nunca la hu- 
bieran contratado... ¡Gran expectación! 
El empresario tiembla... ej viejo actor 
también... el teatro está imponente el 
día de la revelación... Se teme una 
protesta del público... Y ni salir a es- 
cena... lz artista, con su cara, sín ja- 
Donerías... una estruendosa ovación 
la consagra definitivamente. El pú- 
blico, en su extraña psicología, se alo» 
gra de que aquella artísto que ya había 
consagrado sca'una de los suyos, de su 
raza. 

—¡Muy interesante! — repite Telko 
Liiwa. — ¡Con permiso!... 

j LA “MUSME” 
¡_ Y se levanta, llama a un camarero del 
¡hotel y pide un te para nosotros. 

¡ —Pues, viéndola a usted la otra noche 
¡en el Cclón, en “Madame Butterfly” — 
[añado—recoráé esa obra y no h= podido 
j resistir a la tentación de venir a pregun- 
¡tar a usted “de cerca” si es usted japo- 
jnesa o europea... 

Y la tiple me responde, con su voz de 
cristal: 

—Mi lo uno nilo otro. Y... usted que 
ha estado en el Japón y nos conoce, mí- 
¡Tame bien y dígame si llevo o no razón. 
y  —En efecto — la replico, observándo- 
¡la — tiene usted todo el encanto orien- 
l<a1, en la perfección europea. 

Y es que Teiko Kiwa reune en su ca- 
ra dos fisonomías indudablemente; co- 


_ Á _ —_— 


cocina y humo de 
dieron desde las 
'scarpa” y del m 


ENEL REGIMIENTO 2. DEARTILERIA MONTADA 


Se nos denuncia un caso de abuso de 
autoridad que no dudamos el señor mí- 
nistro de Guerra habrá de subsanarlo, 


velando como siempre por el buen nora- ; 


bre del ejército. E 

El conscripto Pedro Bordezahar de 
clase de 1903, incorporado en el fam 
Regimiento 2 de Artillería Montada y 
«ado de alta en la %a. batería, «del el- 
fado cuerpo, solicitó en fecha 21 de 
marzo del corriente año, que ie fuera 
practicado un nuevo examen médico por 
la Comisión Divisionaria, pues Bodaza- 
har, padecía desde muy niño de insufi- 
ciencia respiratoria debido a un dfecto 
Tísico en la nariz. 

La mencionada Comisión procudiendo 
con toda equidad y justicia, solicitó la 
sana opinión del especialista en nariz, 
oído y garganta, del Hospital Militar 
Central, quien después de minucipsos 
exámenes que le practicó al citado cers- 
cripto, informó opinando que a este 
conscripto le correspondía ser declirado 
apto para los servicios auxiliaras, Apte 
este diagnóstico de una respetable au- 
toridad médica, como son todas lus que 
emanan de este especialista del alto 
cuerpo Médico Militar, Comisión d 
Cirujanos de la 2a. Di 
cito, lo declaró apto 
auxiliares 

41 notificarse al 
tillería Montada, la 
había arril 


Ón de Ejtr- 


| ranchero, donde aún permanece hacien- 
do este servicio, para el cual no f1 
vocado. 

Teniendo conocimiento el 
tado conscripto, que su 
servicios como ranchera 


liares, consultó el caso a 
ades del ejército, y todos 


culenes Ilfe- 
que jos coñs- 
críptos que aban aptos para este 
cio, se les duba de baja y que sta 
orden emanaba del ministro 
y que hacía años que ya 
disposición. Además, logró 
reíz de un recurso de hab: 
te el juez feúeral doctor Jantus, for- 
mulado por uh señor Triguerns, 
tener a un hijo de éste, bajo banderas 
a pesar de haber sido declarado ¿pto 
para los servicios auxiliares, +1 ministro 
informó al referido magistrado, que es- 
tos conscriptos eran dados de baja y 
de este modo pudo conseguir el señor 
Trigueros, que su hijo fuera licenciado, 
El padre del conscripto 
Bordazabar, se ha dirigido 
Justo, dando en e 


fecha aún no 1 
yediíente. 
2 


La hacen espe- | 


formidable — contínuo. — “El ruiseñor | 


¿gularísimos qeu Ja rodean, una vergt 


SE RETIENE INDEBIDAMENTE A UN CONSCRIPTO : 


e y el reloji- 
to de pulse o crindo de bri 


Man 


mucho pórque yo me di- 
n= 


TAS DE CERC 


PERO 


ión que nos conduce a 
lebemos renunciar 
— 1me explica mu 


¡da el 


mate. 


creo que usted no practi 
sonriendo. — U 
m buen ab: 
que adornan sús dedos. 
— me interrumpe — 


—;Cla 


en- 


Qué le parece más bonito? ¿Amar 
japonesa o a la europea? — la pre- 
¿unto, de pronto. 

Y la tiple me responde sonriendo: 


No lo sé! 


quizás, no! 
| Hubo una 


la tiple. | 
¿ 
zo de pieics si 


; 
len término medio; algo que tenga del | 


Jareció ver en*co: 


EXQUISITA 


tonces a usted no la puedo Jia- 
mar “el ruiseñor amarillo” porque no *e., 
amarilla. 

—Mi “e] ruiseñor blanco” porque tam: 
poco lo 
—Entonces — añadí — 


» | 
ñ hay que buscar | 
blanco y del amarillo y no sea ni lo uro ; 
ni lo otro y sea los dos. $ 

Es difícil — me respondió, pen- | 


mar a usted “el ruisañor de oro' 
Es demasiado! 


y el bian- 


La exquisita soprano japonesa Teiko Kiwa y “El Duen de de la Colegiata” 


hago muy poca vida de teatro! 

—¿Ha leído usted lo que se ha dicho 
de su “Butterfly”? 

—Sf... y yo acato el juicio de los crí- 
ticos, ¡claro!, pero se me ha censurado 
que en el primer acto estoy muy fría; yo 
creo que lo requiere así la psicología del 
personaje, En el primer acto se trata de 
una criatura inexperta, en el tercero cs 
una medre abandonada. 

LA “MUSME” RAZONA 


? 


—b o. .? 

—Yo no quiero explotar ni que se ex- 
plote mi nacionalidad ni inis kimonos... 
Yo deseo cantar Ótras óperas en las que 
pueda lucir las facultades líricas que yo 
ereo tener Hasta ahora he cantado la. 
"Butt “Iris” y “Bohemia”, pero yo 
deseo cantar “Manon”, “Don Pascual 
¡otras obras que yo siento que podría 
cantar!... 


soy y lo soy Bughista y Cristiana: yo 
desearía no hacer mal a nadie... 

— replico vivamento. 

lo hago, sin 


querer?.. er buena!... 
o Kiwz se sume en una refle- 
ntadora. 


in? 


—En el Japón se dice “debes salvar a 


tu Patria 
a tu mujer”. 

—Y usted, ¿a quién salvaría? 

Y la tiple. plegando graciosamente su 
boca diminuta, exclamó. . 
que a mi 


a tu Emperador antes que 


hismo nos dice que “ésta vi 


»pientrión. 
tas del fascio arrasaron 
nos de Jtajiz. Después, en fan 
caron la ciudad del Capitolio. 

vez Jos bárbaros rubios del nor 


estuvo 
c 
esta, no obstante loz contornos sin- 


osa circunstancia hí: 
sentado a la diestra de 
sino la representac: 
bueso replegado 
bo, vil custodia de una 
u desaparecer. 

y de patético, de te 
comedia de guignol en los 
5 de Riussolini. 


figurada del sa- 
cojines del iro- 


teatral, de 
lesplantes 


cuerdo que cruzaba, como una ráfaga. 
Respetó su mutismo. Y ella, mirándome, 
me dijo, para alejar, quizás la visión de 
una aventura: 0 

—Buenos Aires es muy lindo. ¡Qué 
gran ciudad!... ¡El público gs muy bue- 
no!... ¡Me ha becho el honor de no sil- 
barm: . 

—¡Cómo! — exclamó — 
rio',.. ¡Ha sido usted muy simpática a 
todos!... 

—Porque son muy buenos... ¡Yo ten- 
go tanta suerte! 

—Méritu de usted. 

— ¡Suerte! 

Y calló otra vez; me pareció sentirla 
suspirar ligeramente: 

—¿Está usted disgustada? — la pre- 
gunté 

—Sería injusta; la vida me mima; to. 
me tratan bien. 

—¿ Hasta Walter Mocchi? 

—Masta él; no tengo queja ninguno 
de su cortesía, YE 

—¿Y los demás artistas? 


—Creo que también. 


de 


—Diga usted — la pri 
mente — ¿piensa usted 

Y Telko Kiwa me respondió con vi- 
vacidad: 

—;¡No tengo tiempo! 


—Yo creo que todo lo que se hace, hay 
Que hacerlo bien. Una mujer que se ca- 
sa debe, ante todo, dedicarse a su hogar 
cuando se: ticnen ensayos de or- 
+. Créame, no tengo tiempo. 


y 


suena 
mucho mej 
él exa 
y esa frondo: 


ae Zacconi 


o 


huecas, 
Por la menos, 
berancia de a 


entre el otro Mussolirá y cl Mussolini 
de la post-guerra. En el desdoblamien- 


ssolini posible. Pero adviértase 
qué diferencia fundamental existe entre 
aquel socialista, 
y este corista del 


director 


1 
1 

Por elio podríamos trazar un paralelo 
*"Gio- 


Como sus cosas de ahora son noto- 
rías, sólo tr te- 
: de 


LA LOTERIA DE HOY 


CORDOBA 


LOS 19 PRIME 


ROS PREMIOS 


información «=necial de CRITICA 

I—Con $ 25.000 19438 ¡11—” ” 100 3749 
2” ” 3.000 3294 ¡12-” ” 10€ 5348. 
3—>” ” 1.000 3033 | e 100 7775 
AA 500 2512 e 106 8545 
mie 7 500 9812 e 100 8636: 
TA E 250 6216 116—”-:” . 106 11806 
qa» 250 6283 117” ” 100 12309 
BR” 250 16217 18—” ” 100 16644 
gan 250 17691 |19—” ” 100 21366 
m—” ” 105 2601 


Y Teiko Kiwa reía como una de 
Mas: “mumés” que yo había visto en 
el Japón... al ple del Fuji-Yema... a 
la hora del crepúsculo; cuando, como 
mariposas, ibán a contemplarse en las 
aguas serenas do un lago de lotos mien- 
tras las montañas repetían los ecos me- 
tálicos de Jas campanas de bronce; 


Kyoto, graves, sonoras, hioríáticas... 


Besé la mano de la tiple y mirándola 
a-sus ojos profundos me despedí: 
«—Adiós, “Rulseñor de oro”. 
Y ella, con una retentiva que mo ad- 
miró supo replicarme:' 
—Hasta la vista, 
giata” 


uende de la Cole- 


Era de noche. La gran ciudad, vibraba, 
Mientras un “auto” :ba serpenteando 
entre el abigarrado laberinto en movi- 
miento que a la hora del crepúsculo ha- 
ce trepidar la vida de Buenos'Aires, yo 


misterio de esas almas exóticas que pal- 
pitan paralelamente con dos ritmos di. 
Terentes. 
¡Qué extraña mujercita es “el ruise- 
ñor de oro”! 
¡Cómo me gustaría iener tiempo de 
analizarla! 
Pero... ¡imposible!... ¡nuestra vida 
“es la vida del momento, de hoy!... 
¿Mañana? .. 


EL DUENDE DE LA COLEGIATA 


tta di Classe” (1910), y quo podrá 


l oportunamente. Ho 
j dido: 


2d tropicalesca dei 


“Los católicos cantarán el “tedeum”, 


i radicales?republicanos “La Marsellesa”. 
(Para distinguiros de tan pintoresco blo- 


“La fnternacional”, el himno de la .ca- 


los monárquicos lz “Marcha Real”, los [sincero. 
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La difusión de los 
deportes en el 
ejérci. 

No poúemos sino aplau sn nín- 
guna reserva el decreto del Poder 
Ejecutivo por el cval se establecen 
campeonatos deportivos en el efér- 
cito armada. En esta forma el 
estímuio a los nobles e 
músculo llegará a rendir su máximo 
beneficio, con evidentes ventajas pa- 
ra todos. Suavizará la vida mÚltzs y 
haré más lievadero el año de servício. 

La medida responde a 
dad visible, pnes antes 
bierno pensara oficializaria. 
oficiales y conscriptos demostraban 
una gran vocación por los juegos 
auéticos y son los más entusinstos 
cencurrentes a los matches que se 
disputan en cuaiquiera de las acti- 
vidades deportivas. 

Debemos señalar en esta oportent- 
dad que el box ha sido el gran pro- 
pagandista. El entusiasmo que pro- 
vocun dos pugilistas que disputan 
su poder en el cuadrante es tan 
enorme, que muy pocos pueien suz= 
traerse a su atracción. Tal vez la 
misma violencia, casi brutal, de es. 
te juego, hace hervir la sangre en el 
deseo; innato de la lucha. Por medio 
del box se comprueba lo que vaie el 
entrenamiento, el valor personal, lo. 
serenidad. el factor moral, tan im- 
portante cemo la fortaleza física. El 
box ha hecho más por la salu pú- 
blica que todos los tratados de hi- 
giene. Que Firpo no fuma, no debe, 
se acuesta icmprano, evíta Jos des- 
lices amorosos, es una historia ver» 
[| dadera que la saben hasta los chi- 
cos. Y cuando el joven ha comenza- 
do a cultivar su cuerpo no puede 
prescindir de estas reslas que son Ls 
base del éxito. 

El footbaltismo también ha con- 
tribuldo a la difusión del sport. Pe- 
ro es justo reconocer que todos tie- 
ven una snisma finalidad y preparan 
hombres igualmente apios. 

Una de las fallas que tenía nues. 
tro ejército era, precisamente, esta 
despreceupación por los deportes. 
Es claro que allí siempre se ha he- 
cho gimnasia eorporal y no es lógi-. 
co pensar otra cosa dada su índole P . 
propia. Pero no se Heveban a cabo 
campeonatos, no se consideraba una: 
verdadera superioridad resultar el 
mejor. Había cierta pereza tendien- 
te al cumplimiento de enidar oblign- 
cícnes, que se echaban de lado «al 
volver 4 la vida civil z 

El gusto por los deportes, face 
cuando se rinden verfuderos esfuer- 
zos y surge un honíbre que realiza 
pruebas admirabies, lo mismo que 
cuando sé publica un Mbro sensacio- 
nal se conmueve toda la literatura. 

El decreto llena un vacio bicn sen- 
tido. 


La candidatura 


En la tierra entrerriana, donde ral. 
1 contra- [aquellas campanas de los templos de| cales y concentrados luchan bravameñ-. 


te por la conquista de posiciones cos 


idénticas probabilidades de éxito, acabim - 


de surgir" la candidatura popular del 
viejo periodista, don Fernando C. Mén-+ 
dez, para ocupar una banca en la le. 
Bislatura, en representación del distri- 
to Concordia-Iederación. 

Durante muchos afica el colega batu- 


llador dirigió el diario “Amigo del Pue- > 


blo” de larga y brillante historia én el 
diarismo de laz provincia Iitoreña. Ras 
dical de primera hora y de primera 
agua se separó de las filas a la muerte 
“del doctor Alem, disviviendo el comitó 
de Concordia, en la plaza pública, por 
inspiración de la junta de gobierno. Fué 
luego legislador consagrado por Otras 


audaz- pensaba en un rincón úel coche, cn el [agrupaciones partidarias, manteniendo 


su independencia de criterio, al extre- 
mo de votar, contra las aspiractones de 
su partido, la ley de presnpuesto, nece 
garla para organizar en el transcurso del 
año las discutidas finanzas reparadores, 
que por cierto, no han alcanzado en la 
poética provincia Urquiza, el oruel 
Axpecto de desbarajuste que en los. de- 
más Estados argentinos, sometidos a la 
acción salvadora de la causa. 

latura del momento conciiia 
la dd delos el 
'áe les dos tende 


fracciones concentradas e 
tes, lo que hace suponer en 
ponderá el honor de in mayoría en low 
próximos comicics. Su éxito tendrá, el 
cter de verdadera jus- : 
ticio y de 3ebida compensación a un 
cbstinado esfuerzo de muchos años en 
la defensa de los intereses públicos, des- 
de las columnas de su diario, bravo y 


malla que prepara y espera su Germinal, 


ente, salió perdiendo elfque de conservadores, vosotros cantad | e] himrio que nieza heroicamente a dioé, 


al capital y a da patria”. 


——— 


'ENSENCILLOS VERSOS, UN PENADO 


NARRA LA PARTIDA PARA USHUAIA 


Hace pocos « 


¿ae los penado 
tado los sen: 


| 
| 
| 
1 


salió para Ushuaía una rra le triste partida hacia el lejano ton- 
de carne de presidio, Uno] fin de la república, a donde 
Pedro Delucia, nos h4jplir la condena que les ha impuesto la 
os versos que publiéyj justicia. + 
mos a continuación, em los cuales na- | 


aa Cum- 


He aquí los versos de referencia: 


1] 
HACIA USUHAIA 


La majestuosa luna, su túnica plateada 
Z Sobre la negra cárcel, extendió con primor 


Cual si besar quisiera las 


almas enlutadas... 


De los parias sufridos, huérfanos del amor. 


Después rompió el silencio, fúnebre clarinada, 
Cual fatídico eco, de muerte Precursor. 

Y al sonar lentamente, las doce campanadas 
Partieron engrillados, causando hondo pavor. 


Cual corte, 


de especia: 


-Y ec pi 
Mientras. al 
Rompió al 


De Ale, 


Y en muda caravana... liidos 


cam: 
Los mártires ¡aeseriptos con 


1 

50 pam Us , 
luna que moria = = Í 
ver tanto dolor. ' 
Pedro Delucia : 

4 4 
- sr e s 


5 Inútil es hablar sobre esta anormalidad.La fotografía demuestra de por 
ben circular por la vereda de la calle Méjico y Jujuy 

Dtra plaga más azota a los vecinos de dicho barrio. Como si fuera poco el Pé ligro de la vereda angosta, hay que agre 
parla pared que amenaza de un momento a otro venirse abajo... Y nuestro ele gante lor mayor sigue pensando en las 


LA ESQUINA DE JUJUY Y MEJICO ES UNA DIGNA COMPE- 
TIDORA DE LA DE MEDRANO Y RIVADAVIA 


El año pasado, el concejal 1 
Felhitre presentó al H. C. del 
darte, un proyecto de 
sual se ordenaba 


En una de sus últim 
sadas por el Concejo Delibsrar 
tapete este asunto 
m Tect 
lación de 


esquina, tiene una propiedad que sale 
Tuarenta metros fuera de le línea AS 
sonstrucción, dejando por tal razón Y 


lto, pero nada 


avenidas, costanera y diagonales... 
vereda de sólo 20 centímetros, la que 
obliga a los que circulan por la misma 
mn estar propensos a scr víctimas del 
tranvía número $4 que pasa casi a ras; 


por el H. C. el 1o. de junio y a pesar del 
£lempo transcurrido, hasta la fecha el 
D. E. nada ha hecho para salvar la vida 
de los que necesariamente deben transi- 
tar por dicha calle. Esto ha traído por 
consecuencia que ya una persona haya 
encontrado in muerte bajo las ruedas 


metió ocuparse con detención de tudo 


hizo y no nos 
eS de 


chas víctimas caigan bajo las ruedas 

de los tranvías para acordarse de los 

deberes contraídos con sus electores. 
Es bien lastimoso todo esto, cue vie- 


cen alos hombres que deben cuidar la 
higiene y seguridad, todo lo relacionado | 


con los barrios suburbanos. Y esto ha- ) 

bla muy poco en favor del soñor inten- 

dente, que no hace mucho tiempo pro- 
lo 


En ambas calles los viandantes están expuestos a ser víctimas de los iranvías, por la pro- 
ximidad de las vías con las veredas. — A pesar de ello el D. E. sigue sordo a 
las justas reclamaciones de los vecinos 


que nu 
vidas los caprichos 
¡flores intendentes. 


Í Peligro a que están expuestos los que de- 


El concejal Ventre insistirá 


Según hemos podido inform:rnos, el 
concejal Andrés F. Venire, volverá a 
insistir para que de una vez por todas! 
se ponga término a estas anorma 


relacionado con el interior de la gran 


mente 
es | 


CARRERAS 


Don Padilla se ejercitó esta 
tarde 


el hijo de Pi 
hubo de y 


por cau s 
el encuentro de 


a 


os mont 
par de 
1 recor 
ndo con 
Ni 


la dis- 
bue- 
ho a 
los remos 


Luisillo-Poully 
1000 metros en 11 


próximo 


el próximo do- 


estreno, en el que no 
mala suerte. 

Esta 
metros di 
a voluntad y acompañado por 
leño con Leguisamo, la « 
seguirlo al defensor del 


d Morena. 
Punch está corriendo una 
enormidad 


ila como un candidato formi- 
ra proucir la sorpresa en el 
clásico Giiemes ei hijo de eL Temps, cu- 
ya sob, iente corrida en la distancia 
de este premio, se complementa con su 
trabajo de esta tarde, en el que acompa- 
ñado por Roi de Trefie con Gómez e 
Integral con González cubrió 700 metros 
en 41” 35, dominado fácilmente a sus 
dos compañeros. 


a 
+ 309 
5R 
23 


| Kissing se trabajó suave- 
mente 


Como no tiene compromiso inmediato 
a cumplir se la trabaj 
ta de Maschio, muy conte 
|sando 760 emtro: 447 
bre el freno. 
Esperan en su caballeriza sacarla de 
perdedora, en la primera oportunidad 
que corra. 


Ejercicios de la tarde 
RANQUILCO con 


plada, pa- 
completa- 


Acosta, pa: 10209 


andor con 


agre- 


Auténtico correrá el domingo 


y] “pens ionista de Maschio adju- 


ganara por pura 


1s- 
e apenas pudo 


del tranvía y otra haya quedado impo- 
sibilitada por el resto de su vida. 

Como puede notarse, se repite en este 
caso lo que sucede con la calle Medrano 
desde Rivadavia A Bartolomé B:tre. 
Inútiles son las notas que envie el Con- 
cejo Deliberante al Denartamento Eje- 
tcutivo solicitando la expropiación de las 
fropiedades que obstaculizan el libre 
tráfico. Los gobernantes de nuestra gran 
capital siguen pensando cn hacer gustar 
millones de millones en la consternación 
avenidas Diagonales, “grandes ne - A pocos metros de la misma esquina, 
son los que interesan a los | existen una cantidad innumerable de ti- 
señores miembros del flamante D+par- | rantes de madera, que sostienen la pa- 


casa que es nuestra ciudad... Pero los 
hechos demuestran que todo su interés 
está en la sala, para la cual no omite 
el tirar grandes cantidades de millones 
en su embellecimiento, dejando a los del 
suburbio abandonados a su susrte, que 
es bien negra como puede apreciarse por 
estas anormalidades que debemos regis- 
trar diariamente... 


de la pared. 
Pues bien, este proyecto, fué apsuLado | ne a demostrar el descuido «ue le mere- 
| Y como si esto fuera poco... 


EL BANCO ARGEN 
TINO URUGUAYO 


En la asamblea extraordina- 
ria del 31 del corriente se- 


rán puestos de manifiesto 
Le CIERVO. — Con Benjamín Gómez, 700 
reforma de los estatutos del Banco | metros cn 


berbio trabajo y 


Ú EL REGENTE. 
| metros en 


315 


l bien, en 1' 35, 
Corre mañana. 


427 215. 
CONDENA. 


| metros en Y clavado, con buen final. 
uno de los mejores 


Orduna ** 


LA DICHA, “piloteada por Garrido, se 
| trabajó en 1000 metros, finalizando muy 


tamento Ejecutivo. ¡red que está contra las ordenanzas mu- 
re 
1 


Tenemos abierto hasta las 12 m. Aproveche las sensacio- 


nales ofertas de Albion House, Cangallo esq. Maipú en 
/ su formidable venta de invierno: 
Sobretodos desde $ 120 a $ 30 


Trajes desde $ 100 a $ 35 
Perramus desde . ” 130, , 15 


Trajes desde . . Su 


Pida catálogo 
Xo. h0, 


Invierno 


del 31 del corriente, 
rie de quejas que 
timos días : 
ción. 
Se tra 
dicen 


ha provocado una 
n legado en los 
mesa de redac- 


«e un asunto serio que, 
algunes accionist: 
mpliamente, 


debe ser dis- 


rgos que 
amblea del 31 
nen capital importan: 


Los valores de cobro dudoso 
El directorio pri 


van 


z Za 
q B 


> 06 incobrabies. 
presta a muchos 
el directorio todo lo 
honesto que se quiera, 


valores de cobro dudo: 
Dicha pretensión 


:á muy discutido es, 
al reparto de las ntili- | 
opuesia del directorio, 


¿al trectorio el Síndico, e 
en cambio a los accionista 
La importancia de estos cargos que se 


ándose | 


favor la reforma de los estatutos, pro- 
vocarán en el seno de la asamblea del 
31, un agrio debate. ya que no es posi- | 
ble que los accionista: 
zos ante los desplantes 
nen en ssu manos en cl mor 

ión del establecimiento. 


FURST ZAPIOLA y. 


a 


iino Uruguayo, asunto que va a 
asamblea extraordinaria 


como | 


formularse + 
dos que tie- | 


hacen al directorio aue pretende a su; 


FURST, ZAPIOLA dá Cía. 


RIVADAVIA Y LACARRA 
A 80 metros al norte de ésta esquina 
PUNTO TERMINAL DEL. SUBTERRANEO 
LA ULTIMA GRAN FRACCION CENTRAL DE 
LOS OLIVERA 


513 LOTES EN 100 MESES 
BASE 15 PESOS EL LOTE POR MES 


Los Domingos Loy 8de “Junio alas 2 

“Pidan planos en Rivadavia 8800, o en Recon: 
FR quista 434 

Cía. 


— Dirigida por Leguisa- 
la partida de $00 metros en 


mo pa 


47 voluntad. 
¡Doria está listo para dar un 
| golpe 

Tai ó 


pués de ver los trabajoz ave en p 
lizando este hijo de Craga 
de si, no, no y no y ahora le to- 


Anonr 


mes de los angelitos que tienen a 


idado. Garrido hizo em- 


al pupilo del Shorthorn en 2500 | 
1 metros que tardó en recorrerlos 2'35" 115, 
| Fué uno ae los mejores ensayos de la 


mañana. 


Espiga no correrá mañana 


a hora 
proba! 


Á se nos informa que 
e que no tome par 
en el handicap de ye- 
figura inscripta. reserván- 


an 
mañana Espi 
guas en que 
dola para otro compromiso. 


 d. BAGIGALUPA > mE 


Ina 
¡al nm 
lá « 
j tant 
1 2006 


o: 


recreo, casas quintas, ha 
| tas de verdura. granjas, etc. 
| ción amplia. Terreno alto, muy alto, pin- 
ltoresco y entre edificación. Base $ 5 por 
mes cada quinta en 109 mensualidades, 
| sin interés. Visítense. Datos y planos a 


San Martín 56. José Bacigsluppi e hijo. 

. Ej domingo lo. de junio a las 14, en 
los mixmos.— Tren gratis de Constitu- 
ción a 


las 13.30. 


por lo menos esas parecen las in- | 


UL 


TIMAS INFOR 
MACIONES 


Tiépolo corrió 2500 metros en] Programa completo y compe' 


240” 45 
Un elemento de indiscuti 
ncorporarse en b: 


valer quel 


jo de Irigoyen que ya al “ana 
la temporada «e logró impo- 


ntado por el jor 
0) metros 
ando en recorrerlos 240" 45, 
ido, 


¡Vecino tiene el propósito de 


radicarse en Rosario 


de la resolución de la comi- ¡ 
no concediendo descar-¡ 
Ss aprendices, al 


r tortuna en 


Movedizo ha seguido bien; hi: 
zo 1000 metros en 1"1” 


El esfuerzo 


mo. 


2 que se le obligara 
Jsábado último no parece haberle sen- 
[E mayormente el pensionista del stud 


El Turf, que esta mañana produjo un 
excelente apronte sobre 1000 metros, El 


gún momento. 
amente a voluntad, diri 
euri, cubrió el kilómetros en 1 


Felino viene progresando 


sor Gel stud Don Alfonso re- | 
la forma paulatinamente y no; 
cer en público. 

. dirigido por j.en- 
hizo una partida de 1000 
eado a Dineral con De Bia- 
se, y sin mayor esfuerzo echó 1'2”, zalo- 
pando al costado de su acompañante, 


| Conjuro: 1500 mts. en 134” | 
24 
Xx; 


por A 


andidato a salir de perdedor en 
primer de cambio este dos años 


hijo de Diamond Jubilee que entrena 
Alfredo rarro. 
Conjt contado por Canessa fué| 


ejercitado en 1500 metros recorriendo 
dicha dista en 134". Este trabajo 
dejó buena impresión. 


Rienzi tomará parte en el clá- 
sico Giiemes—¡700 metros 
en 40” 2/5! 
| El mejor apronte de la mañana lo pro- 
jdujo el hijo de Diamond Jubilee, cuya 
extravagante figura no desdice en absolu- 
to con las bondades que lo adornan. Tan- 
| to como es de feo y desgarbado es de U- 
gero y bueno, el pupilo de Segundo Peña. 
Todo hace presumir que su presencia, 
dará particular interés al clásico Gi 
, en el que se decía no tomaría parte, 


del | y donde tendrán que perder su título de 


invicto uno de los tres, Selim, Old Dia- 


Su brillante partida de esta mañana 


gía. 
RANQUILON, dirigido por Acosta y a|mond o él 
la par de GUILLOTIN, montado por el 
peón, hicieron 600 metros de partiáa enj en 40” 2/5 Jos 700 metros con el aprendiz 
36". Pi 


lo colocan en situación inmejorable 


up” cubrió 709 | para aspirar a ser el ganador del premio 


clásico de mañana. 


Pashá: 700 metros en 41” 115 


No tardará en reaparecer este pupilo 
de Martín de los Santos que tiene pro- 
ducidas buenas performances en los 
handicaps de fendo. Y por cierto que 
buena falta hace que corra el hijo de 
Pipiolo, dada la car ia de stayers por 
Que atravesamos en la actualidad. El 
negro Allamiranda ensayó en la partida 
general al hijo de Pipiolo, que se echó 
415 


Hipódromo Independencia 


| Programa completo depurado de forfait 
para la reunión del domingo pró- 
ximo. — Varias 


200 metros — Cha- 


Pri: 


| riot arlochi 54, Nat 
| Goula Gloria 52, Gota 
i Gorda 5: 
Segunda car 1000 metros. — Mo- 
pl 51, Hondo 54, Optimistic 54, Clari- 


ge 54, Gran Co 
Zardo Azul 51 y 


— Agia- 

, Aloina, La 
| Ca 5 te, La Letra, ¡ 
Pufanda, Esponja, Bolenna, 


tica, Esihercita, Al Pasar, todas con 
i kilos). 
Cuarta 
S, Naranji: 
Dicay 52 y Omar 
ra, 1100 metros. (clásico). 
30, Currito 53 
Silfo 53, Avalan 
, Cinco y Cinco 
Beliaco 
ros. — Juicio- 


era. 1600 metros. — Lucro 
alomín 32, Castilla 52, 


reval 48, Panduriño 19, Pinturero 
lletuda 45, Araca 49, Marius 53, Entre- 


56, Buster 5 5 

120 50, Luton 51, L'Emperenr 45, 

60, Limit 52, Luj 
sagunto 45. Piocha 43, 

POR LA CANCHA | 

s de ayer fueron los] 


ó a Batu- 


en 19 


), $00 
e Purretita 


(Ow 


Esponja (O. Morales) y Bolena (Ou- 
), 700 en 41” 1/5 

E PacROn (o. Moral 
1/2 


lover (On- 


) y 


$ LLEGO DE CORDOBA DIEZ Y NUEVE 


Consignado a su patrón, entraineur ML. 


Ñ, Morales, llegó procedente de la “docta”, 
RS | el caballo Diez y 


ueve, el cual no pudo 
actuar en dicha ci dd por haberse sen- 
: tido Ge viejas dolencias, 


ALHAJAS Y 


Antes de comprar consulton 


Vendo más barato que nadie 


D. T. 


tidores y montas para la re- 
unión del domingo el Pa- 
lermo 


Ena carrera — 1500 metro 


arminguina 
Outrageuse 51, 
Oca XI 51, 3. de Tomasl, 
aca 51, M. de Biasi. 

3. 


0, M. Lema. 

E. Lema. 

Y. Cassaigne. 
Segunda carrera — 1100 metros 

Audacia 51 kilos, J. Bastías. 

F. Lady 54, S. Á: 

Escarlata 54, X. 

La Lisrue 51, X. X. 

Lucydora 54, R. Pelletier. 

Li 54, G. Ardouin. 

Isleña 51, L Leguisamo. 

Tracista 51. M. Lema. 

Tolita 51, E. Ruiz. 

“atula 54, F. Arcurl 

Malva 54, J. Fernández. 

Alfrida 54, R. V. Lanatti. 

Popea 54, X. X. , 
Tercera carrera — 1200 metros 

Chichín 5£ kilos, M. Altamiranda. 

Hechicero 3- 

Ranquilón 54, Mo Acosta. 

Frangollo 51, M. Lema. 

Auténtico 51, B. Gómez. 

Lábaro 51, R. V. Lanatti 


Crin 45, 


Frayle Muerto 54, J. Canal 


Agramont 54. X. 
Ispahñán 54, T. N. Fernández. 


Cuarta carrera — 1600 metros 


Ranquilcó 57 kilos, no corre. 
Cabari 57, $. Quinteros. 
Murmallo 56, R. Pelletier. 
Cepillo 53, R. Rodríguez. 
Sandokan 50, 1 Leguisamo. 


Quinta carrera — 2500 metros 
Movedizo 56 kilos, F. Arcurl. 


Barbijo 56, no corre. 
Poully 60, 
Stay 


Ns 

Tr EN LI Leguisamo. 
1 56, B. Gómez. 

Tapial 55, R. Pelletier. 

Brown 60. E. Ruiz. 

Ordenanza 56, R. V. Lanattl. 


Sexta carrera — 1600 metros 


Rienzi 55 kilos, no corre. 
Anatema 53, M. Acosta. 
Lny Chance 52, E. Ruiz. 
"Tizón 52, R. V. Lanatti. 
Punch 52, 1. Leguisamo. 

All Steel 52, R. Peña. 
Serio 52, ML Lema. 

Costa Rica 50, J. Fernández. 


Séptima carrera — 1600 metros 


Cartucho 57 kilos, L Leguisamo. 
Grúe 52, M. Lema. 
Miseltoe 32, J. Fernández. 
Atención 52, F. Arcuri. 
Ranquilcó 49, M. Acosta. 
Tarn 485, J. Garrido. 
Merry Star 42, E. Lema. 

Octava carrera — 3000 metros 


Kalfukir 60 kilos, J. Canal. 

Polivio 59, E. Ruiz. 

Luisillo 59, B. Gómez. . 
Apogeo 59, M. Lema. 


La herradura de carrera 

Por faltarnos espacio dejamos en sus- 
penso por hoy nuestra crónica sobre lz 
herradura de carrera. Continuaremos ex 
nuestra edición de mañana. 


Hipódromo de La Plata 


Los ejercicios de esta mañana 

ALPES, Cabrera, y VERAZ, Vignatti 
1000 metros en 12 

ORACION, Urtan, 700 en 42” 
QUICHUA, E. vedra, y FANTA- 
SIN, Capra, 700 en 42” 

PADISHa. Vignatti, “yor 315 los 700 

PERFECTO, Cabrera, 700 en 43” 25 
GRITON, Saavedra, 700 en 42”. 
SHO , Goyeneche, 700 suave en 
45%. 

OVIDIO. Goyeneche, $00 en 50” 3/3 
MICRON, Goyeneche, y TALA, Ca- 
brera, 100 en 4: 
CORONACION 


'n 


Saa 


, E. Saavedra, 700 en 


42 . 
AXTONCITO, Cabrera, $00 suave en 
50" 115. e 
BRITO. peón, $00 en 50” 1|5. 


MARIMACHO, Martín, 700 en 43". 
RASPON, Cotrofe, 700 en 41” 215. 
apra, $00 en 49” 1/5. 
A, Cabrera, e INFIERNO, 
Vignatti. 700 en 43” 115. 
ALANTIN, Orcajada, 
eneche, 1000 en 11”. 
PIAL DE VOLCAO, Dolan, 700 en 43”, 
SHA BEY, Martín, 700 en 42”. 
TIERRA BAJA, Cuchinelli, 700 en 
49 45. 
CALLECITA, de la Cruz. y PROVIN- 
CIANITA. Peñaloza, 1000 en 14”. 
ALMA GAUCHA, Guzmán, 700 en 48”. 
ESTIN, Goyeneche, 700 en 43". 
NIVEL. peón, 700 en 4 
MECHA, Diaz, 700 en 41" 
RICHITO, de le 


y VIVEZA, 


v ICTRIX. 

Donato. 700 en 43 
AVICH 
NOPALITO, Di 

ARTELLA, Cuchinelli, 

uave). 

, Enistrochi, 700 en 43%. 

POLIPL, peón, y CANTADOR, Cuchi- 


$00 en , 497 
700. en 43" 


MOR] , peón, 400 en 24”. 
GARBO, Alonso, suave, 700 en 


ANILIXA, peón, suave, 700 en 44”. 
WANDERER, peón, suave, 700 en 


44” YU5. 


CORONA, Dolan, 700 en 43 
CASTO, Cotr 600 en 35” 35. 


BRILLANTES 


precios en la casa de 


. CELESTINO RETIES 


tedo mor er veler Intrfmicos 


Brillantes y Perlas lA 
Compro pagando más alto precio — CANGALLO 337, 


Y 
2495 Av, 


4 


O 


l 


re 


Miércoles 28 de Mayo 1924 


"LA GLOSA 


DEL DIA 


El paso de Mary Pickford 


Stary mHierjord está recibiendo en Espa- 


Ñía encantadoras manifestaciones de ad-! 
miración. Aycr mismo, a su paso por el 


hipódromo, la gentil artista fué presen= 
toda a las personas reoles y de ellas re- 

incquívocas muestras de s i 
gue la hicieron sollozar un moment 


la reina Amelia—s— ver las peliculas 
en que usted actúa”. Luego Fué la re- 
cepción que se le dispensó en Barcelona. 
Y es que el arte del cine puede ser tan 


excelso como el de la escena clásica. Si; 


hay quien lo desdcña por misoncismo, ia. 
mayoria, que no se ha dejado vencer por 
de tirania de los-viejos cánones, halla en 
el cinematógrajo una gran manijestación 
de verdad y cn sus intérpretes un positico 
talento. No importa que el cinc no nos 
seduzca con las galas de una retórica 
necesaria. El cinematógrajo más 2s pin 
tara que poesia... En su encanto todo es 
claro como la luz del dia, limpio y terso 
como la belleza cn que la palabra no ha 
disminuido el “oclestial resplandor” de que 
se nos habla en el Fausto. Hasta se dice 
que la escena hablada ha de evolucionar 
hacia la muda sobriedad del cinematógra- 
fo. Hoy por hoy son pocos los que admi- 
tirian una maravillosa cscena dramática 
sin más elementos que los que se em- 
pleaban en los dias de Calderón o “e 


Shakespearc. Los ojos piden al arte mu-; 


cho más que el oido y de ahí que los que, 
hasta hace poco, no eran más que maes: 
iros de bella dicción, se esfuerzan por Yi 
war a la magia de la elegancia y de la 


belleza, de la distinción y el verismo. Ar- | 


tista que no supiera vencer en la prueba 
del cinematóprafo, sería artista de una in- 
eficacia notoria. Pasó el tiempo en que 


los actores sóle debian cuidarse de la pa-' 


labra, de la actitud y del gesto. La uti- 
lería es o debe ser la realidad misma. 
El espectador no se cuida de las cosas 
uue fué escribiendo un poeta, sino que re- 
clama una maravillosa representación de 
la realidad. En el cine desaparecen los 
histriones y hasta cuando tratan de dis- 
traernos con evocaciones históricas ye- 
clama todo el talento del historiador y del 
psicólogo que no ignora que cada época 
ticne su ezpresión peculiar. Una artista 
como Mary Pickford es un mundo de ver- 
dad y de encento... ¿Qué mucho, pues, 
que se la aplauda en un pueblo en que es 
como una virtud el instinto de la' belleza? 


PLAT DU JOUR: 
“oie de Soussens al Saint 
Emilion 


27 de mayo.— Escenario: el nosoco- 
Su color ambar pálido dice de la vejez 
del poeta y comprueba la dolencia que 
le tiene en cama. 

—¡Oguientales la patria o la tumba! 
¡Viva Montevideó y su cego! ¡Hip, hip, 
huga! q 

Tan estruendoso homenaje a nuestros 
amigos de la otra banda, picó la evrio- 
Fidad de la hermana de guardia, quien, 


al entrar en la salita ocupada por e) , 


“foie” de Soussens, sentóse en la re- 
tranca de la admiración. . 
—¡Santo Dios! ¿Qué fecha festeja, se- 


fior Soussens? Y me permito preguntar- ! 


lc, porque el 18 de Julio está lejos. 
—El triunfo de los oguientales es un 


triumfo húmedo, y pog lo tanto% yo lo| 


festejo como si fuega un éxito mío. ¡Vi- 
va el presidente Segato, el ministro 
Mainini y Guios, y el diputado Hectog 
Gómez? 

—¿A qué victoria truguaya se refiere 
usted, señor Soussens? 

—A la gueciente victogula en las 
olimpíadas de París, donde acaban de 
venceg en su primeg encuentro de foot- 
hall, en fogma aplastadoga. Los ugugua- 
yos segán los campeones mundiales de 
football, hegmana. ¿Y sabe usted, pog- 
qué segán Jos campeones del ogbe? 


—¿ Porque jdegun mejor que sus ri- | 


vales? 

—xXo, hegmana: pozaue los oguien- 
tales se desayunan con guindado. 

—;¡El alcohol, señor Sowssens, el al- 
cobol... 

—Que siendo alcohol vínico no nace 
mal hegmana. Pog eso. el guindado a 
base del alcohol citado. es tia  nectag 
que hace honoz a la bicogueguía mun- 
dial. 


resultado 


son los trajes que hace la 
Sastrería Lopez Moroño 


a $ 85.-- 
596 — PERU - 600 


jes confección gebardina perramus, 
3 48— Trajes fantasía en pura l 


” 5 los, 
bastente buenos). — RENORED: 
SANCHEZ —Morcno 789.—£. Alres. 


mio donde se asiste el cisne de Era : 


De inmejorable 
| 


| 


¿Muchas gracias— 


El director del De 
ISS Sanidad de Nueva Yo: 
una larga conversación con nue: 


ro em 
timado corresponsal en la tierra del 710] 
Samuel y en esa conversación se ha per- 
mitido decir algo que queremos comen- 
tar en este preciso momento. Se trata 
nada menos que de unas palabras que 


| habrán llenado de sa 
los -papanatas que 
Se escucharlas y qu 
¡jan poco menos 
de estos lindos « 


acción a todos 
on oportunidad 
e 1 nosotros nos de- 
que a la temperatura 
s de otoño. La ac 
¿ción de los diarios — ha dicho el 
a” de muestro correspon: - 

$ de Dios a ser 
aseo y las pla- 
. «que asoló a 
pasados. La du- 
2 humana ha sido 
'OS creciditos 
de talle. Eso ha dicho el corresponsal 
y eso nos hace decir que para qué tan- 
tas prolongaciones. Lo magnífico hubie- 
Ta sido que, al prolongarnos la vida, la 
ciencia nos hubiera prolongado la capa- 
cidad de dar sa 'cción a las codicias 
del amigo casero y nos hubiera dado 
también lo que no siempre conservamos 
cuando empezamos a declinar por la 
¡cuesta de la aperreadisima vida. Darnos 
veinte años de yapa y no darnos la pro- 
pina de unos cuantos millones es hacer- 
nos un flaco servicio que no merece que 
nos entusiasmemos en demasía. ¿No le 
parece asi al paciente lector? 


Los peligros del baile— 


| En la Conferencia Metotista 
¡ Episcopal que acaba de celebrarse alá 
¡en Nueva York, un obispo más celoso 
que el barbudo Calvino, ha dicho que 
¡hay que suprimir todas las diversiones 
que ahora distraen nuestras malas ho- 
¡Tas en el berenjenal de la vida. No con- 
curráis al baile — ha dicho el obispo 
| de marras — no toncarráis al baile, oh 
¿amados hijitos mios, porque es en el 


| 


| 


1] 


Hay que precaverse contr 


VIENDO 


ión de baile donde acecha el demonio, 
alborotarnos los pújaros y hacer- 
cometer las acciones más vitandas | 
l mundo. El que baile se pierde en 
flos abismos de la disolución y seri 
vano que luego quisiéramos lavarnos de 
las manchas 

adquirir en un baile. No hay nada tan 
alo como la danza, nada tan enemigo 
de los hos: como la manía de t 
Con una tipa cualquiera que a lo mejor 


Ros mete en un Mo formidable indispo- 
niéndonos con nuestra propia costilla. 
| Según las últimas informaciones facili- 
tadas por la estadísiica se sabe que los 
divorcios án provocaaos ¡a mayoría 
ie las veces por la tontería de dar una | 
vueltecita en un saloncito de baile con 
la graciose humanidad de una 
cualquiera. Eso lo 
hiños de teta... Y 
enemigos de la au 
salido gritand: 
tales carnero: que 
i que un bi 
despué: 
2 de cañ: 


d 
los 
han. 


no hay nada ¡ 
3 


o de 


salud, la fortaleza, la' verdad, la sabi 
duría.. De lo que ha sugido la concl 
sión de que en los Estados Unidos s= 


ha armado una tremolina tremenáa en- 
tre metodistas y presbiterinaos que no 
se pueúen ver ni en pintura. Para unos 
la vida es una farra que hay que to- 
marla con soda y para otros la vida es 
vna cosa muy ja Que hay que pasar 
con teda la seriedad de este mundo. No 
hay avenencia poxtbl= entre unos y otros ' 
Y por si eso fuera pocc todavía resulta | 
Que en el Cleveland está siendo juzgado | 
un distinguido eclesiástico que se ha! 
perm lO negar nada menos que la di- 
vinidad de nuestro señor Jesucristo. Co- | 
sas de yanquilandia. ¡ 


Los proyectos del principe— 


El principe de Gales ha dado un pa-! 
cito con la princesa Mafalda y, al pun- | 
to, es.ha puesto a décir la gente que ya t 


dl 


PASAR 


COréftca 


Pág. 9 


to, se ha puesto a decir la gente que ya 
unda matrimonial poniéndose en con- 
lones de ser un rey juicioso y casi 
ejemplar. ¡ene ya más años 
entes para ingre- 
sar en las filas del matrimonio y eso ín- 


Windsor. Es necesario que el príncipe 
acepte el 
forme un hogarcito a la sombra del pa- 
lacio real. Eso es lo que quiere el buen 
jnicio del pueblo británico y no las bi- 
zan 
el hijito de Jorge. Que es por lo que la 
opinión ha visto con singular agrado el 
t sostenido por el de Gales acercán- 
Gose al oído de la princesa Mafalda. ¿Se 
casará? ¿no se rá? Nadie. lo sabe. 
Aunque ya es sabido que ese matrimo- 
nio es poco menos que imposible. La re- 
ligión se alza 
otra 


evera entre el uno y la 
ya es bastante para quitar 
alor a las declaraciones de los que 
dicen que nada tendría de particular 
que contrajeran enlace la hija de Victor 
Manuel Y el hijito del rey de Inglaterra. 
No es por ahí por donde va el agua 


que, después de una juventud un si es 
no es alborotada, se irá a cazar a las 
posesiones de cualquier par de Inglate- 
rra y alí se quedará agarradito a la 
blanca mano de una linda castellana de 
antigua familia de numerosos millones 
y de belleza resplandeciente. Eso es lo 
aque ha sucedido toda la vida con los 
príncipes de Inglaterra. Mas que el amor 
sea propicio a la encantadora pareja y 
que no nos distraigan demasiado con el 
retesobado cuento del cuento del caigo o 
no caigo. Que se case ese distinguido se- 
Sor y que no nos suma en la honda pre- 
ocupación que en estas horas embargan 


¡el espíritu de la mayoría de los ingleses. 


¡Hoy sesionará el Sena- 


do cordobés 


CORDOBA, 25. — El senador Juárez | 


anuncia que interpelará al ministro de 
9 


UL 


A 


——— 


_—— 


E 
: sarmente aerea 


¡Por fin. hombre -Va, 
no sabe cuarto 
lohe buscado! 


¿Cudarse ae 


buena salud. De ahí que agradezcamos, 
con genuflexión y todo, la ardua campa- 
fía en previsión y profilaxis de la gripe 
en que parecen empeñadas nuestras au- 
toridades sanitarias. 

La gripe es un vicio que hemos ad- 
quívido hace escaso tiempo. Se nos da 
por ponernos rojos como zanan»rías 
limpias, desmayarnos porque como 
niños de teta, sufrir escalofrios de ri- 
moratos y hacer gestieulaciones de 1.eu- 
rasténicos. La diversión resulta mo 
Después de ella 1no se siente ccn 
queleto derruído 


zual qu 


Naturalmente, sumos partidarios de | 
' 


gripe. Co- 
1n córpo- 


| vara no caer vícti 


de la 
mo decía Salinas, “mens sana 


Dorrmi en sifios escrupulo- 
dos. 


los 
enfriarmientos bruscos. 


re sano” es la ciave de la vida. El salfk 
nismo tiene un sabío criterio práctico. 
Nada de antojadizas incursiones por los 
campos de la lírica pura. Nada de ma- 
canitas de menor cuantía. Nada de eso. 
Sólo preocupa la existencia crtidiana 
del ciudadano. ¿No está bien, «uizás, 
que durmamos en el descamp:do, 
la mirada plácida de las estrellz 
el suave perfume de los calcetin» 
radiotelefonía se encargará de *raernos 
el rumor lejano de la vida intensa. , 
mo era aquello de] “mundana! 5 
de 
A pe 


di 
ray Luis de León? Porque el vo: 


U 
de: 


pie: 
icgalaron pa; 
ridadez zanitarias no 1 


'UNPARROCO 


Los alumnos de la Es- 


cuela Agricola cordo- 


IRREVERENTE| Pesa se declararan 


En ia Pampa ha ocurrido un epíso- 
dio curioso, que revéla un estado espe- 
cial de espíritu en la grey católica del 


Ss espirituales que se pueden | quieta a las murmuradoras comadres de | PAÍS. Ya se shbe cómo los representan- 


tes de la iglesia romana usan de esa 


amor de una linda princesa y fina -ductilidad que se inclina a todos 


en huelga 


CORDOBA, 28. — El alumnado de la 
escuela de agricultura se declaró en 
huelga, pidiendo la intervención del mi- 
Bistro de Agricultura a fin de conse= 
guir la separación de su cargo del dí- 
rector del establecimiento, ingeniero 


los poderíos. Una de sus fuerzas más] P2neda. 


grande es captarse siempre o el apoya 
del rico o la defensa de las autoridades. 


en que a cada momento incurre ¡Pero, parece que en nuestro país han 


y q. 
E que pueden imponerse en contra Correo con el Pp úblico 


zobierno o del pueblo, sin mayores con- 


secuencia. Por eso hay en el país un| 


clero nacional y un clero extranjero. 
Este no cesa de combatir al nativo. Y 
como el clero nacional está supeditado 
a las decisiones del papa a quien rodean 
e intrigan los jefes de tales congrega- 
ciones extranjeras que tienen sus dele- 
gationes aquí, debe permanecer en la 
pasiva. n6 chistar. vivir encogido. 
clero extranjero tiene también en sus 
minos ese poderoso lemento que se lla- 
ma don Dinero. Puede defenderse con 
mucha ventaja y su misión política ae- 
tual es desacreditar al país, señalar las 
ventajas de una tutoría espiritual que 
deben tener sllos. 


Este inciconte de la Pampa no es más] - 


que una pequeña muestra de lo que hay 
¡en el fondo. Vean el nombre de aquel 
párroco: Farinattl. 


Este cura italiano ha pretendido que 
¡la bandera papal ocupe un sitio de pre- 
¡eminencia en la Argentina en la fiesta del 
tedéum. El gobernador Moore se opuso 
a ello, y el representante de Roma nu 
quiso llevarle el apunte, como se dice 
a lo criollo. E 

Esta irreverencia del audaz párroco 
debe tener un fuerte correctivo. 


Gqbierno sobre el mal proceder de las| 
policías de canipaña, en la sesión a ce- 


lebrarse hoy. 


Roca, señor Baigorria. 


a la gTIp€, por Lanteri 


“NAL 
7 Mo abusár de 
tegumb 


res 


alguno a fin de tenernos ágiles y livia- 
nos. 
cuerpo — feo síntoma de gripe, — de- 
bemos hacer ún poco de ejercicio físi- 
co, emprender una carrera veloz haste 
el fondo de nuestras respectivas casas, 


Cuando nos creamos pesados de 


jo | recluirnos en el minúsculo y frío cuar- 
y ¡to de cireunstancia y retirarnos luego 
12 ¡de alí 
en joviales muchachos. Para este caso 
es 
de un pequeño pliego de papel. Es una 


completamente transformados 
de imprescindible necesidad dotarse 


encin mínima a cambio de satisfac- 
siderables. | 


ruscos. 
A 
como 2 ira dar de 
ces con el sastre y algunos otros 


'salean estuerzolacreedores del género: Casi casi nos 


En caso 


E 4 C urdar 


das 


sentimos agraviados por esta suposi- 
ción. Nosotros nos conocemos al dedi- 
llo las calles de Buenos Aires y habrá 
Ac ser inútil que nuestros deudores nos 
busquen... ¡Aunque sea con la linter- 
na de Diógenes! 

En lo que se refiere a las legumbres 
lamentamos profundamente no poder 
ponernos de acuerdo. Tenemos prefe- 
rencia por los manjares condimentados | 
con legumbres, pero especialmente nos | 
gustan las papas. 

Tampoco consideramos oportuno el 
último consejo. Es bonito eso de que- 
” de uno, cuando só? 
> lado un bello ejem. | 


hace las veces de tal. Mas — ¡líbranos 
Jesús! — cuando la compañera se ha: 
extralimitado en sus lineamientos gene- | 
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En la misma sesión se tratará el di-|  Clu 5 
ploma del senador electo por Genera», tivos para la soirée de gala 2 efectuar- 


+ Quiero que me 


¡ san en la salud de la raza y quieren 


Un ignorante, Ciudad. — El libro que 
usted quiere conocer es “El origen del 
hombre” del sabio inglés Darwin. 

En cuanto alas obras más sentimen- 
tales que se conocen, con sus nombres 
respectivos y los de sus autores, tam 
largo sería enumerarlas que Hlenarían 
(E páginas de un gran diario. 
Tendría usted que esplicarnos su sen- 
; timentalismo para que nosotros le ano- 
3 ásemos algunas obras de sana litera- 
J tura. 

X. — Nada puede adelantarse respecto 
la la ley de alquileres. Esperemos que se 
abra el congreso. La ley termina el 30 
de septiembre. 


Centros sociales 


The Butterfly. —La junta directiva ha 
resuelto efectuar mañana por la tarde 
una reunión familiar en el salón Agus- 
teo, calle Sarmiento 1374. 

Splendid Dancing Club. — Mañana 
por la noche realizará una tertulía dinr- 
na familiar en los salones de la Colonia 
Jtaliana, Parná 555. 

Ctreulo Social oNrma. — Organiza 

:j Ta el sábado próximo una Mesta diurna 
¡gue tendrá lugar en los. espaciomos sa- 
ES Círculo de Aragón, Tacuarí 
o. 253. 
Círeulo Los Trovadores. — En confra- 
ternidad.con el Círculo social C. Z,, rea- 
[uniones mañana tarde y noche dos re= 


uniones familiares, en los salones de la 
calle Sáenz Peña 242 

Club Avenida. — Activa los prepara- 
ise el domingo próximo en los salones 
de la Casa Suiza, Rodríguez Peña 254. 


wC 


que las funcione , 12 


Ñ estivas se hagan .cronomea 
N camente Y 7: 


ilevés aJcine? 


de resfrío! 
tralgr.oe MSc en casa 


tienpo posible: 


rales y ofrece el aspecto de uma bolsa 
repleta o de un magnífico tonel, no hay 
punto posible de consiliación. Y sobre 
todo si la prole existe y molesta. Si, 
por ejemplo, a Juanete se le ocurre to- 
car el bombo con un cucharón y un 
tacho, si Marieta, por juego, nos mete 
unas pajillas de escoba en el tímpano, 
si el Bebe, que tiene facultades innatas 
de esgrimista, para, manguearnos se al- 
za entes de concluir su faena, llevándo- 
se en el posterior ese objeto común de 
loza.... ¡Francamente se está mejor en 
sl café, jugando la partidita de billar o 
tomándole el capilar al amigo! 

No obstante las pequeñas diferencias 
señaladas, la prescripción médica es en 
general plausible y debe ser Nevada a la 
práctica por los ciudadanos que pien- 


vir holgadamente, libres de las vicisi- 
tudes que acarrea consigo la gripe, 


GRAN PARTE DE LA OPINION NORTEAMERICANA CREE |LOSDIEZ CAMPEONES ESTAN ENVIAJE 


el campeón mundial Dundee 


ENLA POSIBLE VICTORIA DE VICENTINI 


EL ENCUENTRO DE ESTA NOCHE SERVIRA DE MEDIDA DEL VALER DE 
NUESTRO BOXEO FRENTE AL Y ANQUI 


A un día de la partida de los campeo- 
nes argentinos a las olimpiadas mundia- 
les, el encuentro que el campeón liviano 
de Sud América Luis Vicentini, debe 
sostener esta noche con el campeón del 
mundo Johnny Dundee, cobra para nos- 
etros nn interés extraordinario. El match 


El campeón pluma del mundo, Johnny 

Dundee, inventor del “golpe aeroplano”, 

vencedor de Criqui, que se emdirá con el 
campeón chileno 


de esta noche servirá como una medida 
digna de fe, del valer de nuestros pugl- 
,lUstas frente a los yanquis, que en el 
, ran torneo mundial serán sus princl- 
pales adversarios. Luis Vicentini no es, 
como Firpo, un boxeador extraordinario 
en el pugilismo sudamericano. Si lo juz- 
famos por su encuentro con el urugua- 


yo Julio César Fernández, a quien ven- 
ció por escasa ventaja y recordamos la 
actuación de este excelente profesional 
: entre nusotros y en Montevideo, proba- 
remos que el adversario de Dundee sien- 
do el mejor hombre de su categoría, es- 
tá, sin embargo, por sus méritos, e”: re- 
lación con los demás pugilistas nuestros 
sin podérsele considerar una “maravi- 
lla”, en el ambiente. El puede darnos, 
pues, la medida de nuestros hombres 
con los hombres del país de los grandes 
campeones, y su triunío podría probar 
que no hay entre unos y otros, mayor 
diferencia. Es esto que comentamos, un 


- Aspecto que aumenta el interés que na- 


turalmente provoca el encuentro de esiz 
noche. 

1 Johnny Dundee, vencedor de Eugen: 
Criqui, a quien le arrebatara el campeo 
nato pluma del murdo, subirá al - rin: 
con cinco lHbras menos que su adversa- 
rio. Recientemente, Dunded fué venda: 
por Rocky Kansas, en vn combate en « 
que el campeón se libró por milagro de! 
knock - out. 

Esa derrota ha disminuído, natural. 
mente, parte del prestigio que el cam- 
peón tenía y de ahí que gran número 
de afic: nados yanquis crean en la vic- 
toria del boxezdor chileno, que según in- 
formes dignos de cierto crédito, es ar- 
gentino. 

Vicentini, que acaba de conseguir ha- 
ce pocas semanas una victoria sobre 
Pal Moran por puntos, tisne sobre Dun- 
dee la ventaja de su punch decisivo. S 
uno de sus golpes encuentra bien 2' 
yanqui, es difícil que éste pueda man- 
tenerse de pie. 

La opinión general de los aficionado: 
estadounidenses se inclina por leve ma 
yoría en favor del campeón del mund: 
según se puede medir por las apuesta 


que se realizan con una pequeña usura 
para los partidarios del chileno. 

Considerado el encuentro de esta no- 
che desde el primer punto de vista, la 
i victoria de Vicentini tendría para nos- 
otros una importancia muy grande. Si 
ganara, nos parecería aumentada consi- 
derablemente la chance de nuestros cam 
peones amateurs en las próximas olim- 
píadas. 

El combate so celebrará esta noche en 
Madison Square Garden. 

En el combate no se disputará el tí- 
tuio muncial de peso pluma que posee 
| 


A PARIS 


LA EMOCIONANTE DESPEDIDA DE AYER. — EL 
ENTUSIASMO DE LOS JOVENES PUGILES 


Ayer se fueron los valientes mucha-xins Club, formaban uno de los grupos 
AJO entusiastas. 


chos que van a pelear en París. 
llenos €= optimismo, dispues a no 
ahorrar esfuerzo alguno que los acerque 
a la victoria. 

la despedida entusiasta que les dis- 
pensó el público afictonado argentino, 
que concurrió en gran número al Lute- 
tia, contribuirá sin duda a mantener la 
moral de los campeones. 

Hubo en el adiós de esos jóvenes pú- 
giles, para la mayoría de los cuales el 
viaje resultará en sus vidas una aven- 
tura inolvidable, momentos de emoción 
no contenida, 

Y hombres fuertes que se quedabezn 


¡se emocionaron también. Fué una sim- 


pática nota emotiva. 

A Martínez, profesor de Quartuccl y 
Porzio, siempre frío y dueño de si mis- 
mo, lo vimos incapaz de resistir con su 
entereza habitual la emoción de la des- 
pedida. Y, naturalmente, los campeones 
se conmovieron también. 

Había, sin embargo, los inconmovi- 
bles, los imperturbables. Uno de eilos 
es Arturo Rodríguez Jurado. El “niño 
prodigio” estaba sereno, como el día 
que venció a Gallardo. Catada, el for- 
midable mosca” parecía encantado del 
viaje. 

Santoro, 


en cambio, estaba serio y 


'apretaba los labios. Pertuzzo, serio y 


humilde, ocultábase en la borda, detrás 
de Quartuccl. 
Los muchachos del Internacional Bo- 


¡EL BÚLLDOS CHILENO. 


_Fué, en suma, una despedida simp4- 
tica, hecha de simpáticos deportistas 
llenos de entusiasmo. 

El capitán del equipo, Benigno Ro- 
driguez Jurado, nos dijo al despedirse: 

—Digan a los aficionados que allí va- 
mos a trabajar seriamente. Que los mu- 
chachos van a estar bien cuidados, 


Pertuzzo, antes de irse, quiere despe- 
Girse y hacer una afirmación de su en- 
tusiasmo y su volumad de vencer. Es- 
cribe lo siguiente con ese objeto: 

“Contío a CRÍTICA, el conocido y efl- 
ciente periódico vespertino, la misión de 
levar «1 ánimo de todos mis compatrio- 
tas la sensación de que su representante 
“gallo” va a las Olimpíadas de París con 
la absoluta determinación de conseguir 
par su patria todos los lauros posibles, 
A bordo del Lutetiz, el 27 de mayo de 
1921. — Benjamín S. Pertuzzo.” 


La delegación que partió ayer estará 
de regreso en la primera quincena de 
agosto. Y no han de retornar a la pa- 
tria sin traerros deParísalgún cinturón 
dorado. 


Kid Carter y Ramón 
Fernández pelearán 
12 en L'Aiglon 


El valiente profesional español Ramón 
Fernández debió de pelear en Rosario ul 
25 último, con el mejicano Sanz, pero a 
último momento el match no se realizó, 
después que Fernández se entrenó cn Ro- 
sario durante varios días. 

Por dicha causa el aludido profesional 


El campeón sudamericano Vicentini peleará esta noche con 


Arnoldo Schoeder y P. 
€. Guiñazú harán el 
match de fondo en el 


Luna Park 


Para el jueves 29 del corriente se ha 


fijado la celebración de un festi =- 
clusivamente de aficionados, en el Luna 
Park. 


El fuerte aficicnado Shceder que en su 
último encuentro venció en un reñido 
combate a Júpiter Kid y que mañana 
peleará con Guiñazú en el Luna Park 

Con muy buen acierto la empresa ha 
resuelto celebrarlo en la tarde a las 17 y 
a precios popularísimos, 

Está organizada la reunión con el áni- 
mo de propender a popularizar el boxeo 
entre aficionados que nos prestan su con- 
curso con el fin único de hacer deporte. 

El match de fondo a cargo de Arnoldo 
Schoeder y J. C. Guiñazú ha de agradar 
a los concurrentes. 

Son dos aficionados que tenfan deseos 
de medir sus habilidades boxísticas en el 
ring y mañana les llegará la ocasión de 
poner en juego todos sus conocimientos 
del boxeo. a 

Los preliminares han sido concertados 
entre aficionados todos conocidos del pú- 
blico “amateur”. 

He aquí el programa: 
D. FERNANDEZ v. FRAND GOLDEN. 
DIAZ MIGUEL v. J. FLORENCIO. 


FRANCISCO CHEA v. C. COSADA. 
A. BIDONDO y. A. PREZIOBSA. 
ARNOLDO SCHOEDER y. J. C. GUI- 


se encuentra en inmejorabies condicio- 
nes, para el próximo match con Kid Car- 
ter, a celebrarse en L'Aiglon el 12 de ju- 
nio próximo. 


Luis Vicentini, quien esta noche en el 
gran estadio pugilistoco de Madison 
Square Garden, sostendrá la pelea más 
difícil de su campaña, con el campeón 
mundial Johny Dundee 

Dundee, pues Vicentini pertenece a la 
categoría superior. 

Si triunfara éste, disputaría el título y 
de liviano con Benny Leonard. ] 


Desafios 


Víctor Alvarez vuelye a aceptar =. de- 
safío de E, de Luca, publicado en CRI- 
TICA. | 


“Firpito” y Delfino se 
medirán en breve 


Los destacados profesionales Ferrara 
(Firpito) y Delfino, harán el match de 
fondo en un festival organizado para el 
8 de junio próximo. 

Esta pelea servirá para aquilatar los 
méritos positivos de Firpito ante un ad- 
versario de cualidades tan cestimables 
como Roberto Delfino. 


« del boxeoz 


Lea los primeros capitulos de 


“LA VERDADERA 
, HISTORIA DEL BOX” 


única traducción exacta al 
castellano autorizada por su 


Villa Mercedes 
(San Luis) 


Didigirse de 18 a 19 a San Juan 1871 


Enrique Quaranta, peso mínimo, desa- 
fía a Hivo Fasolo, José Fínoli y especial- , 
mente a Carlos Doria, a un match de box 


de cinco rounds de dos minutos y uno de Ante numeroso público efectuóse en autor el 

descanso. el teatro Sportman de ésta el anuncia- | Se publicarán en $ximo 
Contestar a la mayor brevedad posi- ' do match entre los profesionales Luís pu ra d Pr 

ble, por carta o por intermedio de CRI- S, Lazcano y el ex campeón del Inter- número de 


¡nacional Boxing Club y ex alumno de 
¡José Martínez, José Parga, de 53 kilos, 

Previos algunos pre:iminares por afi- 
cionados de la localidad subieron al ring 
ambos contendientes bajo las órdenes 
del referee designado señor Jesús Ville- 
gas y actuando de jurado los señores 
Juan B. Degasperiz, Aníbal J. Luna, 
Gregorio Rivarola, E. Mouchard Lastra 
y Josó Origone y de cronometrista el 
señor Miguel Angel Fiecolo. 

Parga, con un golpe a la mandíbula 
en el cuarto round, puso knock-out a 
Lezcano. 


PUNCH _ 


Que APARECE el VIERNES 


Causarán sensación Ye 
Siempre el precio de venta ; 
10 CENTAVOS p 


INTA 


el desafío lanzado por el señor José P. 
Maristan, para arreglar condiciones. Bi- 
Hinghurst 2340. 


lla actuación de Abelirado Hevia en su 
actual estada en Buenos Aires ha sido 
¡hasta ahora poco afortunada. El bravo 


boxeador chileno a perdido en todos los 
Carlos Bebbísl, campeón de Lomas de ncccntros que ha sostenido. El sábado 


Zamora, de peso mínimo, sírbase pasar A 
7 ¡debe medirse con Alberto Mazzoni, un 
por el Club Policial, de 18 a 19, para: 4 1 ealizar un 
Sar condiciones cua Dtvardo, JOR adversario que lo obligará a realiza 
Rubert, saluda a usted.—E. J.R. 


TICA. | 
José R. Domenech, de 66 kilos, acepta! 


| gran esfuerzo, si no quiere continuar la 
serie. Será, de cualquier manera, un 
| buen combate. 


T. Alfredo Escandon, de 65 kilos, acep- 
to el desafío del aficionado José P. Ma-| 
ristany, en las condiciones que desafía, ¡ 
para saber dónde se efectuará el match. 
Dirigirse por carta o personalmente to- 
dos los días de 10.30 a 11.20 (menos los | 
sábados). Calle Venezuela 2526, ciudad. | 


Roberto Greco, en nombre de su pupi- 
lo, Ricardo Greco, categoría mosca, acep- 
ta el desafío lanzado por el aficionado 
Julián Cutarello. Siempre que el match 
se efectúe en el transcursodel mes en- 
trante. Contestar por carta a Roberto 


safío lanzado por el aficionado de peso 
gallo, Domingo Glovindi, en las condicio- 


' Este €s Leo Kapp, fuerte peso pesado alemán que ha llegado hace poco a 
| Buenos Aires y que el sábado “debutará estrenando” a Paul Hams, campeón 
fran cés 


LLOYD NORTE ALEMAN 
VINQARAVA. CONFORTABLE MGNTE 


EN TERCERA CLASE 


UTILIZANDO UN VAPOR ALEMAN 
KOL Nwases11 Junio 


.  LISBOA-VIGO - CORUÑA - BREMEN “ — 


Agencia General en Buenos Airest 
324-Sarmiento-324 E. ARNOLD 


nes que el desafiante desee. Arreglar con= 


vinos LA SUPERIORA 
Cos hay desde 0-45 centivos 
hasta" 5.00 "pesos ta"botella, | ' 


diciones Ollero 2723, o por carta, Con- 


de 456. 


Eugenlo Colson, en nombre de su pu- 


pilo Graciano Salaburry, acepta el desa- 
fío que le hace Humberto Palazzg. Dl- 


Greco, Picheuta 282, capital. 
Nicolás Cota. de 53 kilos, acepta el de- 


rigirse calle San oJaó 1984. 


Ramón Castillo, mansger del aficiona- 
do argentino, peso medio Pesado, Joaquín 


Catania, acepto el desafío del campeón 
“Arabe” Apez Tarili Alfez, de la categoría 
medio pesado. 

Areglar condiciones Osvaldo Cruz nú- 
mero 2477, Barracas. 


— 


masa del consumidor. sin intermediario. 


ó 4 
¡Administración Central: Av. DE MAYO 1373 


UNIÓN TELEFÓNICA 5457 de KIVADAVIA 


Cupón para desafíos 


Adjuntando este cupón se publica- 
rán en la sección “Noticiario del 
Box”, los desafíos o aceptaciones 
de los mismos que se nos envíen 


Firma del desañante e aceptante 


AAN 


E] 


Miércoles 25 de Mayo 1924 


Adela y Rienzi defenderán nuest 


Qibtioca 


—_— - 


clásicos “25 de Mayo” y “Guemes” 


Anatema y Selim se insinúan como sus principales adversarios 


LAS CARRERAS DE PRODUCTOS 


Entre las potrancas Popea, T eórica, Fábula y Lyrique, apa- 
recen con mayores proba bilidades. — A su vez, Hechi- 
cero, Sonido, Mihura y P altoquet son los candidatos 


LOS PREMIOS 25 DEMAVO Y GÚEMES 


4 oual de los dos más interesante, son los premios clásicos que maña- 
na sirven de base a la reunión palermitano. 3 


El premio reservado a las potrancas cuenta en Adela una competidora: 


scerca de cuyas bondades se han hecho los más halagieños pronósticos, no 
obstante haber sido presentada en público una sola vez. 

La hija de Craganour y Abea demostró al salir de perdedora que 
era potranca de porvenir seguro a menos que en campaña se malogre pur 
causas ajenas a sus bondades. 


ADELA 


Hasta distancias que no sobrepasen de una milla (no nos convencen co- 
mo stayers los hijos de Craganour) mucho nos tememos que la pensionista 
del entraineur Roncales cumpla una serie, 

Preparada especialmente para esta carrera, hace su segunda presenta- 
ción en público con ejercicios sobresalientes y dentro de una Jorma completa, 
Esperamos y en esta inteligencia la hacemos nuestra favorita, que $u cam- 
paña tan promisoramente íniciada no ha de tener un contraste tan inmediato, 

» Parece ser una potranca regular. Cuando salió de perdedora 
lo hizo en buena forma y cuando obtuvo su segunda victoria también ganó 
como buena, demostrando no tan solo ligerejas, sinó también cierta guapeza 
que hemos observado en la forma en que remató sus dos triunfos. 

Es una competidora de primera fila, en este compromiso, la defensora 
del stud J. Atucha. 

Mentirosa, vencida-con toda. holgura y relegado a un Puesto secunda- 

rio en el final de la prueda ganada por Anatema, se rehabilitó a'fenglón se- 


Quido en otra carrera análoga, dando cuenta de Manota, Necesitada y Dun- 
seval, 


Sea que la cancha muy húmeda esa tarde, sea que cuando perdió en pos 
de Anatema defeccionó, lo cierto es que su última presentación es un triun- 
Jo y atendiendo a él debemos considerar a la pupila del stud A. 5. L. una 
seria enemiga de las favoritas. Además el aumento de distancia favorece in- 
dudadlemente a la hijo de Mojinete y En Guardia. 

Colosa viene a tentar en este clásico un desquite problemático, pero no 
imposible. La hija de Saint Wolf y Casta que salió de perdedora en forma 
impresionante y compartió luego 'con Ordalié el premio Carlos Casares, fra- 
casó luego lamentablemente, 

Rícura aun es perdedóra 
grave. Difícil y el porcentaje lo 
imponga en una prueba clásica. 

No la descartamos puesto que cuando cayó vencida lo fué en un tiem- 
po record y por una sola adversaría y luego produjo en la distancia de la 
prueba de mañana un ensayo sobresaliente 3 pero insistimos en que estas per- 
dedoras que corren clásicos no son santos de nuestra devoción, 


y ésto a nuestro juicio es un inconveniente 
dice claramente, que un animal perdedor se 


El premio Giiemes que podía llamarse con toda propiedad en esta oca- 
sión la carrera de los invictos, es superior en calidad de inscriptos al clá- 
sico 25 de Mayo. Reservado para potrillos, cuenta con un conjunto selecto y 
dé amplia garantía anticipada de discusión interesante. 
Selim, un hermoso hijo de Le Samaritain en Debutante 11, es uno de 
los que contará con mayor opinión si es que no resulta el favorito de la 
prueda, 


RIENZI 


Falto aún algo de estaño conquistó su primera víctoriz, imponiéndose 
sobre AI Bteel, potrillo que a renglón seguido salió de perdedor Y luego fué 
segundo en ganadores. A la siguiente presentación Selim ganó con toda hol- 
gura y desde ese momento se insinuó como un adversario serio de este pre- 
mío clásico. 

“Afilado” convenientemente, como se dice en árgot turfista, el defen- 
sor del stud Ayacucho, viene a conquistar su tercera victoria y la preemi- 
nencia sobre sus coctáneos. No le faltan ni antecedentes, ni sangre, ni estado. 
mí tipo como para dudar de que pucda salir airoso en su intento. 

Rienzi se encuentra en análogas condiciones que Selim. También el hijo 
de Diamond Jubilee ha conquistado dos carreras, pero, éste en ambas presen 
taciones se ha impuesto fácil y demostrando una gran velocidad y una soltura 
de movimientos muy sugestiva. 

Be insinúa que el pupilo del stud La Martingala se encuentra algo pesado 
Y que se ha dudado sí presentarlo 0 no en esta carera, pero si corre es por- 
que el leve contratiempo se ha subsanado y Rienzá hace su cotejo de mañana 
en el pleno dominio de sus medios. 

Punch, vencido fácilmente por Rí£nzi tiene una chance reducida. Es un 
competidor con probabilidades de éxito, pero al cual hay que colocar en 
un plano secundario, 


A 


del Premio Rosa Roja. 


Las carreras para productos perde- 
dores que han de disputarse mañana 
reunen ambas numerosas inecripciones. 
Esta abundancia de competidores y la 
distancia mínima que se ha dispuesto 
como esfuerzo para adueñarse de los 
$ 4.500 hacen muy posible una morpe>=| 
sa de proporciones. 

La cátedra tendrá, pues, que elegir un | 
favorito sin entusiasmarsc, disponiéndo- , 
se de antemano a verlo suplantado en el , 
Gisco por cualquiera de los que suenan 
como presuntos ganadores o, tal vez, por 
un insospechado “mancarrón”. 1 

Como es nuestra costumbre, señalare- 
mos los competidores que se destacan 
por sus performances o eje 


EN EL PREMIO CYRENE 
Teórica, 


que se inicia bien prepara- 

La debutante que presentará el cul- 
dador Rodríguez ha demostrado en sus 
ensayos preparatorios una ligereza a 
toda prueba. 

Hace tiempo dominó por 3 cuerpos a 
Mil Más y, posteriormente, fué vencida 
por éste en igual distancia — 1000 me- 
tros — esto porque los progresos del hi- 
jo de San Jorge fueron evidentes. 

Teórica, para quien el reloj registró 
Y 15, se halla en condiciones de hacer 
suyo el premio. | 


Pop*ea, cuya corrida es excelente— 

La hija de Perrier y Chistera, herma- 
na de Pandour, se halla igualmente pre- | 
parada en condiciones de vencer a la 
primera tentativa. 

Su corrida preparatoria, de 59” (con 
viento a fayor), no deja lugar a dudas ¡ 
sobre su buen desempeño. Una buena 
largada y la pensionista del stud Las | 
Piedras conquista la victoria. 


Fábula, también debutante...— 


.»..tiene las probabilidades que, en apa- 
riencia, asisten a las citadas anterlur- 
mente. 

La hija de Amsterdam y Fusta cum- 
plió su ensayo preparatorio en 59” 35 
(viento a favor). y en partidas posterio- 
res demostró igualmente una ligereza 
notable. 

Quiere decir que su chance eorre pa- 
reja con la de sus rivales y que el fac» 
tor “largada” decidirá su triunfo. 


Lyrique, la hermana de Ly0— 

También los ejercicios preparatorios ¡ 
de esta pupila de Tellería la colocan en- / 
tre las Candidatas a vencer. 

Lyríque, montada por Bastías, ha em- | 
pleado 59” 35 en cubrir los 1000 metros . 
de-su ensayo. , | 

El valor de este ensuyo ge acreclenta, 
naturalmente, con el prestigioso pedi-:; 
gree de Lyrique, a quien se considera 
en su ecurie como una potranca de mó- 
ritos, 

Tolíta ha sido placé— 

Así, pues, entre las conocidas ninguna 
más candidata a vencer que la pensio- 
nista del stud Villanueva. 

Corre en sus ensayos discretamente y 
bástenos el prestigio de su tranieur pa- 
ra calcular su comportación. 


Entre las restantes— 

Giraldina, que ha demostrado ser ve- 
locísima en los ensayos y que ha sido 
convenientemente adiestrada; Zancadi- 
lla, que se encuentra en idénticas con- 
diciones; Kola y Silueta podrían inter- 
venir con éxito fuera de la previsión que 
hemos tenido al asignar las chances. 

| Una posible sorpresa: Alfrida— 

Ya dijimos que los excelentes ejerci- 
cios de la hija de Dusty Miller habían 
| motivado su venida de La Plata. Aho- | 
ra que su ecurie resuelve la presenta- 
ción, es prueba que han constatado 
aquellos ejercicios en Palermo, y si re- 

suelven... 3 
EN EL PREMIO ROSA ROJA 
Sonido es el candidato obligado— | 


Si lo maio conocido, etc.. en este 
pensionista de Moreno hemos de ver al ¡ 
candidato de.títulos más justificados. | 

Sonido, que termina de ser segundo 
de Prudencio, venderá cara su derrota, 
indudablemente. 1 
Mihura, otro debutanto— 5 


Se perfila como el tercero en discor- 
dia. El pensionista de Felipe Vizcay ha 
ensayado sobre 1000 metros, marcando 
1' 15 y en partidas inferiores a esa dis- 
tancia ha demostrado una rapidez su- ¡ 
gestiva. | 

Creemos que ha de corresponderle uno 
de los primeros puestos. 1] 
Frangollo ensayó discretamente— | 

El ejercicio preparatorio que le regis- | 
tramos al hijo de Pippermint, fué pre- 
cursor de una victoriz inmediata. Y es 
queel pensionista de Gabriel Torterolo, | 


2 pesar de sufrir de las vías respirato- ¡ 


ADELA EMPLEO 41” 1/5| 
EN 700 METROS | 


Difícilmente será derrotada en su 
compromiso de mañane esta hija de 
Abez que al abandonar la categoría de 
perdedora lo hiciera en forma holgada 
y dejando inmejorable impresión. 

La favorita del clásico 25 de Mayo 
con Pelletier, fué ejercitada esta mafa- 
na en la distancia de la partida gene- 
ral, empleando 41” 1]5, 


RICURA 
800 metros en 48” 


Es, por su excelente corrida prepara- | 
toria, la sorpresa del clásico en el que! 
Adela serú la favorita. Como ya notic: 
mos a nuestros lectores, la hija de Bo-| 
tafogo corrió en 1'31” los 1500 metros 
la semana pasada, tiempo que de repe- | 
tirlo en carrera, hace de la hija de Ran- | 
cagua una seria competidora. 


Con Coronel >=corrió 200 metros en 
<a a a 


rias. dominó fácil a una compañera en 
1 minuto. 


Paltoquet puede entreverarse— 


El pensionista de Maschio no será de 
los llamados a brillar en la constelación 
Gel turf, pero sus ejercicios son lo su- 
ficiente discretos para reconocerle prc- 
babilidades. 

Entre los restantes— 


Nikablar, que ha trabajado en exce- 


la. carrera —Attaché 
Za 
3a. ” 
da. ” 
Ba >” 
6a. ” 


US 
8a. ” 


Puesto de placé; Talón Blanco, excesi- 
vamente ligero, si se nos permite la pa- 
labra; Cachalote y Ben Alí, sin desta- 
carse, tienen la probabilidad de sorpren- 
dernos por aquelio de que la distancia 
se presta, 

La posible sorpresa— 

Lábaro ha venido progresando hasta 
convencernos de que es capaz áe repe- 
tir aquel placé de su debut. 

El hijo de San Vicente 1, que ya en 
su última presentación lo vimos avanzar 
en el final con gran empuje, será nues- 
tro recomendado como sorpresa, 


—Tolita 
—Sonido 
—Timba 
—Adela -- 
—Ricura 
—R. de Trefle 


—Insurrecto 


— o o, 
Pronósticos de CRITICA 


He resistido hasta ahora el vehe- 
mente deseo de compadrearme un 
suelto a Mingo, por temor de que los 
amigos me creyeran más torterolero 
de-lo que soy en realidad. Cierto es 
que debo acusarme de una amistosa 
complacencia para con ei viejo látigo 
tantas veces campeón, pero eso no 
quita que le haya socudido por la 
testa algunos buenos garrotazos cuan- 
do había mar de fondo y navegaba 
contra el viento. Así comparadas am- 
bas tendencias, creo un deber de con- 
clencia este que cumplo ahora de pa- 
rarme en lo más alto de la tribuna y, 
capelo en mano, pegar un grito fuerte, 
sonoro, vibrante. ¡Mingo viejo y pelu- 
do!... y se me hace que todos uste- 
des, muchachos de línea que sienten 
vibrar en el corazón esta clarinada de 
entusiasmo, van a acompañarme en el 
relincho y con el fresquete electrizan- 
te de la emoción que viene del cuore, 
van a gritor, de labios adentro por 
lo menos ¡Viva Mingo nomás! 

Cumplido así este deber moral para 
con el ausente, no es cosa de que pe- 
guemos la espantada sin antes con- 
versar un rato sobre el viejo zorro que 
se nos fué a París de Francia a ense= 
fiar a los musiús lo que vale una lonja, 
cuando la mueve un criollo. ¿Quién 
resiste al placer de deshilvanar recuer- 
dos que dejen al descubierto, favoritos 
acertados? 

Y en eso está Mingo siempre pren- 
dido, porque El fué durante años y 
años el jockey del pueblo, el jinete a 
quien el paterío apostaba sus reales 
con la fe inconmovible de un culto de- 
votísimo. Jugar a Mingo era poner la 
plata a rédito: pagaba poco el Maes- 
tro, pero pagaba, y errar una, o dos, 
era oca cosa cuando se habían dado 
media docena en las ventanillas. 

Los apuros de la semana tenfan 
siempre un consuelo al ver que el do- 
Taingo, el mascota iba con buenas 
montas en el programa, y se pedía 
plata prestada atenuando el mangueo 
con — ¡Es pa jugar a Domingo che! 
causal que justificaba todo emprés- 
tito y hasta lo gar_ntizaba. Esa con- 
fianza ilimitada de su Público, fué de- 
fendida por Torterolo con un tesón 
encomiable: salvo una que otra barra- 
basada para “hacerse el susto” Min- 
gulto se mantuvo siempre en una Y- 
nea de corrección qu: Gue no se 
desviaba sino con la distancia regla- 
mentaria. 

De su muñeca no vale la pena ha. 
olar: sería como ofender al lector sia 
esta altura de la vida, le quisiéramos 
“eeditar una historia que es tan vieja 
tomo el arrorró, y baste para dejar 
constancia de aquella su maestría, con 
citar el hecho de que, habiendo re- 
porteado a los veinte jockeys más cé- 
lebres de su época, todos contestaron 
a mi pregunta de “¿Quién es el mejor 
jockey contemporáneo?” con une mis. 
ma palabra: — ¡Mingo! 

Hablemos ahora de la patriada ma- 
Zhaza que Torterolo fué 2 correrse en 
ta tierra del vulévá con soda. 

A sus años (Mingo debe heber acu- 
sado ya las cuarenta), después de ha- 
ber sido el maestro en una tierra don- 
de abundan los buenos rebenques, no 
es moco de pavo eso de tirarse un 
lance en aquellos pagos donde, cuando 
hablen de Donoghue, de O'Nein, ete., 
ete, se sacan el sombrero y abren 
mucho ios ojos y la boca: es como st 
Miguelito Rodríguez después de haber 


De LAST REASON 
ii 


ro pronóstico en los premios 


LAS PRUEBAS DE “HANDICAP” 


En la carrera para yeguas, Espiga, Reina, Fandofla y Mar: 


quise se perfilan como 


presuntas ganadoras. — En el 


handicap de la milla, Roi de Trefle, se destaca, siendo 


Almirante y ¡Qué Peine! 


sus más serios adversarios. 


— En la carrera de aliento Hablantín, Condena, Insu- 
rrecto y Hablilla definirán la victoria. 


Si el programa de mañana en conjun- ; ensayo preparatorio ha sido de 145” 3/5 
to es interesante, los handicaps son, a ¡Y Posicciormente, empleó 46” 415 en en- 
huestro juicio, las pruebas de mayores ¡brir laz distancia de $0 metros. 


atractivos. Hay dificultad en ellos para 
indicar el ganador y he aquí su princi- 
pal aliciente. 

La prueba destinada a las yeguas, 
aparte de reunir un lote numeroso, tie- 


- lente forma; Bogey, que ia obtenido n |%e el incentivo para el catedrático de 


destacar a tres de sus competidoras con 
chance indiscutible y esto, no obstante, 
decia entrever varias posibilidades de 
buscar una sorpresa... que es el sueño 
dorado de todo carrerista. 


El handicap de la milla aparece de 
más fácil solución: Roi de Trefle se des- 
taca y, sin embargo, no podrán descar- 
tarse a ¡Que Peine!, Almirante, Mil 
Más o El Regente, 


| ¿Y qué decir del handicap tinal, ver- 
dadero maremagnum de chances, don- 
de si bien es cierto que Hablantín, por 
su corrida, parece fija, tiene enemigos 
respetables en Condena, Insurrecto o 
Habiilla? 
EN EL PREMIO JUVENTAS— 
Espiga, que es una yegua de recono- 
cida calidad, handicapeada como ha si- 
do en una escala discretísima, tiene, a 


nuestro juicio, grandes probabilidades | 


de rehabilitarse. 
Conociendo la corrida preparatoria 
que cumplió para al encuentro donde 


Fandofla recibirá una apreciable ven- 
taja en el peso de las competidoras que 
hemos citado. 

La hija de Floreada se convierte, pues, 
en una liviana temiblo. Recordemos que 
termina de finalizar cuarta a muy poca 
distancia de la ganadora. 
| Marquise, que actuará esta vez con un 

peso muy reducido y que probablemen- 
te le sea encomendada su dirección a 
M. Acosta, tiene, asimismo, probabili. 
dades. 

Su estado, que es espléndido, y ese 
peso pluma que le corresponde, son de. 
talles que nos obligan a citarla.. 

La Dicha, que será dirigida por Lew 
guisamo;. Timba, que ha corrido muy 
ete en otras oportunidades, y 

finalmente, Tin Tan, siempre_de temi- 
¡ble atropellada, pueden. finalizar en los 

primeros puestos, magiler nuestra con= 
| traria impresión. 


[EN EL:PREMIO ALBENIZ— 


Roi de Tréfle, que ha continuado en 
inmejorables condiciones después del fá- 
cil triunfó de su reprise, es ef compe- 
|tidor en quien. vemos mayores proba= 
lbitidades. 

¡Que Peine! termina de actuar en for« 
ma desfavorable y, sin embargo, se nog 
antoja el más serio rival del favorito, 
¡Que Peine! ha corrido el sábado fuera 


fuera 4a, es más que probable haya |de su puesto acostumbrado y esa enge=" 


completado su forma en esa carrera y 
esta vez domine sin esfuerzo a sus ri- 
vales, 

Reina, en atención al ensayo prelimi- 
har con que se dispone a reaparecer, es 
la competidora de mayor chance. 


Ia hija de Saint Wolf, que en la tem- | 


porada veraniega de Mar del Plata rea- 
lizó una lucidísima campaña, reaparece 
animada por grandes energías, así su 


perdído coh el mischinga Boykin, se 
embarcara para Estados Unidos a pe- 
lear contra los ases del castañazo. Y 
el caso es que Mingucho andaba aquí 
como bola sin manija, corrido, mishio 
de montas y tardío en entrar a la 
bulanza. ¿Qué diablos iba au hacer 
nuestro viejo crack en tan triste es- 
tado contra los grandes muñecas ul- 
tramarinos? ¿Fracasar? Eso creyeron 
muchos. Las palabras de estímulo que 
se le dirigieron como despedida, es- 


condían bajo el poncho una gran do- 
sis de pesimismo. ¡Mingo va al mue- 
re derecho! ¡Mingo volverá con la ca- 
ra larga dejándonos a la altura de un 
sótano! ¡Mingo es un muerto que ca- 
mina! Esas eren las opiniones de la 
mayoría cuando se hablaba del maes- 
tro a puertas cerradas, y los más op- 
timistas pensaban que, ganar si, ga- 
naría, una carrerita gana cada muer- 
te de un obispo, pero entreverarse en 
las bravas... ¡No, en la vida! 

Pero el sansón viejo y peludo no ha- 
bía perdido sus fuerzas por completo, 
y en cuanto peleché un poquito nomás, 


¡Panza que pretendió su ecurie ha-resul= 


¿tado perjudicial. Cambiando de táctica; - 


en su dirección ¡cuidado! 


Almirante termina de ser tercero de . 
Murmullo en un tiempo de primer gr- 


den. 
Actuará esta vez con $ kilos menos, 


- Circunstancia que hace recomendable 'su 
Chance, 


Pardón ha repuntado en sus últimos' 


¡Mingo, viejo y peludo! 


hizo sonar 2 los taitas del viejo con- 
tinente con la misma elegancía que 
aquí impusiera su postura y su mu- 
fieca en mil carre, pico. ¿Qué ha- 
brán dicho los musiús y los misters al 
ver desfilar por la pista, aquel narigón 
con cara de angelito, de apelativo ita» 
líano, nacido en Montevideo, y que 
iba como embajador de los porteños 
a mostrar sus credenciales de magig- 
ter? “Peu de chose, le petit súd ama. 
ricnin' E 


Pero más tarde, cuando lo habrán' 
visto manejar el freno criollo como* 
si fuera una seda, cuando vieron al 
viejo largar limpio, correr sereno, 
abrigarse todo el tiro, doblar los codos 
pegadito como novio en el cinema, pa- 
sar al frente y rematar la prueba he- 
cho un figurín sobre las cruces, en- 
tonces de seguro que habrán puesto 
las diez de rascar en la pensadora,: 
diciendo con extrañeza: ¡Nous somes 
fichus, nom d'un chien! O ses, dicho 
al uso nostro. ¡Estamos arreslados, 
Por la gran perra! 
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EN EL PREMIO SOLIS— 

Hablantín, después de su corrida pre- 
paratoria — que fué sobresaliente — ha 
quedado en inmejorables condiciones. 

Un competidor que en privado supera 
»1 tiempo de 2'87” tiene absoluto dere- 
sho para hacer suyo un premio de esta 
aaturaleza. 

Será el favorito y es muy difícil pre- 


que por la facilidad de sus dos triunfos , 
en sus únicas presentaciones, hacían f 
considerarlo como uno de Jos buenos 
productos de la actual generación. 

Su caballeriza procediendo juiciora 
mente ha resuelto someterlo a un trata- 
miento enérgico para que pueda dispu- 
tar el premio Montevideo a correrse el 
19 de junio próximo. 


ayer. 
LA CIGARRA. — T. 
700 metros en 42”. 
FABULA. — Arcuri, 600 en 35” 115,| y. Lema, 800, en 49”. 
ayer. 


SETTE, peón, 700 en 41” 3|5. 


N. Fernández, | PANDOFLA. — Peón, 800 metros. 


Quinta carrera 


Tercera carrera COLOSA. 5 
3 E LOSA. — S. Ruiz y MARQUISE, 
FRANGOLLO. M. Lema, 600 me-| canal, 500 metros en 49”. E 


tros en 35” 215. 
HECHICERO. —Altamiranda, 700 me- 


MENTIROSA. — Peón, $S00 metros,| 


Octava carrera 
PODEROSA. — E. Ruiz y TAPIAL, 


DINAZARDA. — Leguisamo 1 SERIO, | R. Pelletier, 1000 en 1 3[5. 


TAYLOR. — Gómez, 800 en 50” 4/5. 
COPIAPO. — $. Ruiz y LONG CHAN- 
CE, E. Rulz, 300 metros en 48”. 
PRESTAMO.—Bastías, $00 en 47” 45. 
APOGEO. —- M. Lema, 800 en 49” 3l5. 
INSURRECTO. — Pelletier, 700 me- 


¡A — __—— 
S. Caro, 700 en 42” 215. 
GRIFO. — M. Lema, y ALL STEEL, 
Peña, 700 en 42” 35. 
SOR BELEN.—Orduna, 700 en 44” 1/5. 
NERVO. — Cassaigne, 700 en 45”. 
OSBORNS. — Canal, 780 en 43”. 
INFIDENTA. — Altamiranda y RIP, 
J. Fernández, 700 en 41” 2/5. 


EL SUCESOR. — Bastías, 700 en 43”. 


R decir su derrota. tros en 41” 3)5 (ayer). Lar AI [tros en 42” 215. EZ rnán 
El Insurrecto termina de ser tercero lue- LOS QUE CORREN NIKBLAR. — Acosta, 600 en 35”. ANATEMA. — Leguisamo y Arata. | AGUANTE: — Acosta, $00, suave. A ES E 
go de sufrir algunos contratiempos «n MAÑANA, SoNIDO.— E. Ruiz, 600 en 35” 115, |MA, de Blassi, 1000 en 59" 45 (ayer). | NERVO. — Cassaígne, 700 en 45”,|  LIRIQUE — Bastías. 600 en 36”. 


*l codo y de finalizar muy abierto. En 
apariencia es uno de los enemigos que 
llevará el favorito. 

Hablilla que ha sido convenientemen- 
te preparada y que en privado se com= 
porta'a las mil maravillas para estas. 

+ pruebas de aliento pudiera no interrum- 
pir la serie de sus victorias, imponiendo 
sus ligereas en esta carrera como acos- 
tumbró en la milla. X 

Condena también ha respondido en el 
entrenamiento de esta distancia; fué asi, 
que en el ensayo preparatorio descontó 
los 2.500 metros en 235” 35. 

Kalfukir si opta por este compromiso; 
Nervo del que se cuentan maravillas en 
La Plata y Copiapó con el que tramitan 
un lance, completan el jote. Por nuestra 


úe los anteriores. 

Ahora bien, los desorientados, los que 
a todo trance buscan el sport en esta 
prueba deben apostar a Kalfukir, nos 
parece el más indicado. 


" TELADI ANDA BIEN 


En cuanto la alivien de peso en el 


parté no podemos asignarles la él 


handicap estará prendida la regular hí-( 


ja de Flores que tiene producidas más 


Primera carrera 


ATTACHE. — Con Leguisamo y MIL 
MAS, con Peña, 700 metros en 43”. 

VENECIANO. — Acosta, 800 metros 
en 47” 3l5. 

MALVALOCA. — Caseaigne, 800 me- 
tros en 47” 3|5 (ayer). 

LOCRO. — Bastías, 700 en 43”. 

SANDOKAN. — Gómez y RICHMOND 
Leguisamo, $00 en 48”. 

ECLAT. — Pelletier y CALABRIA, de 
Piassi, 700 metros en 42” 1/5. 

PERSONERO. — Grassi, 800 en 49”. 

RIÑA. — Riero, 1000 en 1” 4/5, ayer 

GORRA COLORADA. J Arturi, 500 
metros en 46” 1/5. E 

EL OBRERO. — Lallana, 700 en 437.1 


Primera carrera 


—Di2% 


ADELA. — Pelletier, 700 en 
RICURA. — Canal, $00 en 48”. 
Sexta carrera 
SELIM. — Pelletier y FOURNIER, de 
Biassi, 700 en 41” 3|5. 
EL MUDO. — Canal, 700 en 42” 3]s. 
RIENZI. — Peña, 700 en 40” 2/5. 


Séptima carrera 

Cuarta carrera PARDON. — Canal y MI AMIGO, J. 
SUPREMACIA. — Arcuri, $00 metros | eVcino, $00 metros en 47” 3|5. 

en 48” 213. MATORRAL. — Ensayó la partida de 
TIMBA. — Bastías, 1000 en 1 415,| práctica con la monta del chico Lema. 

ayer. ¡QUE PEINE! — Riero, 700 en 41” 115 
REINA. — Pelletier, $09 en 46” 415.) (ayer). 

ayer. 

ENAMORADA. — E. Lema, $00 metfos¡en 47” 2/5. 

en 48” 25. BARILOCHE.—J. Fernández, $00 ms- 
MERRY STAR. — E. Lema y MUS- tros en 49” (ayer). 


MIHURA. — Arcuri, 600 en 35” 3/5. 

CONTRAFUERTE. — Pelletier, 600 
metros. 

ADAMASTOR. — Carabajal, 600 me- 
tros en 35” 1[5. 

LABARO. — Lanatti, 600 en 35" 3/3. 

BEL AML — Canessa, 600 en 35” 3l5, 
ayer. 


| 


t 


” 15. | suave. 


BAREFOOT. — Apa, $00 en 45”. 


GUIA DE LAS PISTAS 


BOTAFUMEIRO. — Lema y VILLA- 
NOKOFT, Tedeschi, 1500 metros en 1'36” 
JULY. — Rodr'guez, 1500 en 134” 2/5. 
SYLVES. — Garrido, 800 en 51”. 
BARBIJO. — Acosta, 800 en 50” 3/5. 
TARN. — Garrido, 800 en 47” 3|5. 
KALFUKIR. — Canal, 1000 en 13”. 
FAZ FAVOR. — Arcuri, 150” 215. 
DOÑA CHELA. — Acosta, el ejercl- 


MATORRAL. — E. Lema, $00 metros! cio de práctica. 


MANOTA. — E. Ruiz, 800 en 499”. 
TIZON. — Lanatti, 800 en 49” 1/5. 
GOINGHOME. — Orduna y SALMA, 


DAGCIIÍLIIOS DL DESLCCÍOL —— 


PRETENDER. — E. Lema, CRIN, De 
Biassi, $00 en 4S”. 

ROLIDO. — E. Ruiz y LARGADOR, 
peón, 700 en 42”. 

FAMOSO. — Bastías, 1000 en 1'4” 3]5. 

FALUCHO. — De Bilassi y ROSETA, 
Pelletier, 800 en 48” 215. 

CARMELA. — Peña, y ÑANDIPA, E, 
Orduna, 700 en 43” 115. 

LOCRO. — Bastías, 700 metros. 

ENCRUCIJADA. — Arcurl y ALGA 
RADA, de Biassi, 700 en 41” 3/5. 

NARVAL. — Leguisamo y SFORZA, 
Altamiranda, 700 en 42” als. 

BROWN. — E. Ruiz, $00 en 48”. 

PLUTARCO. — E. Ruiz, 400 en 48%. 

PLATERO. — Orduna, 1500 en 135", 


E + $ LOS ran LA a 
h —= Crttica A e 
1 PROGRAMA DELA REUNION DE MAÑANA EN PALERMO [=== a a 
5 2 1 Handicap para toda yegua ganadora. 
t 
t 4 E ¡ Premio $ 5.000 a la la. 19%a la %a. y 350 2 la 32. . Entrada $50 
a Primera carrera Premio Huenú (1920) A hs 1245 | a ¡ Madre ' Jockey 
' E 1 3 La Dicha La Fortuna 1 1 L Leguisamo. Les enemiga 
Y Para todo caballo de 3 años más edad que no haya ganado más de $ 10.000. Peso 45 kilos Julián Roncales | 2 Supremacia Saráónica i = F. Arcurí. Reprisa bien 
Recargo de 1 Kilo por cada $ 1.090 o fracción de $ 500 sanados. ¡Manuel Acosta | 3 Timba Craganour Tómbola 3 J. Bastías. Puede ganar 
Distancia 1600 metros Premio $ 4.500 al 1o,, 600 al 20. y 300 al So. Entrada $ 45 | 4 Reina Saint Wolf Rubicela 4 R. Pelletier. Corre mucho 
Cuidador 1 Caballo Padre | Madre Jockey , Probabilidades Es a 'esul | ? Evo 7 AS otE ppaula os (d.) |Es nuestra candidata 

3 5 i i e 1d E is ¡Es nuest idato. Y . Francou mamorada ¡D. Jubilés lástica Ñ —. 

R. E. Rodriguez | 1 Attaché [sjSaint Wilf ariete Dorgere | 1]. Teguisamo [ES nuestro candidato e Frazer | 7 Cháchara ¿6/Let Fly Charmingly “| 7.No corre ==> 

Dom. Pianezzi 2 Veneciano ls|Inspector Venezia 2 M. Acosta | Puede ganas. Ú ES AS S . SN é 

Juan Vall 3 Malvaloca jssiSangre Azul II | Malva M 3 no corre ¡Juan Valla 8 Malvaloca i46iSangre Azul Il | Malva Negra No corre. _ — 

E han aL l55'Elcano [SES 4 J. Bastías Es dificil. iSebastián Ruiz | 9 Marquise lásiLe Samaritain | Marquesa 9 J. Canal. Corrió mal 
3 Ye E 5 Sendokán 154 Flores 1 A 5 B. Gómez Es enemigo. Feo. Maschio 110 Meneguina ¡4GiDusty Miller Medalla 10 No corre. — 
nen $ Civil 154 Foucheur Cibona 6 AL Altamiranda |Es dificil. ¡Vie Fernández [11 Tin Tan lá5iCyllene Auf 11 No corre. 2 
Sd Ecat 53 Mojinete [Citronade | pelemer | Reaparece bien ¡José Bentacuz [1% Calabria Cracovia 2 M. de Biasse. [Puede ganar 
3 3. Bentancur z Peral UY Majesty A ¡Puede ganar. | Nac. Moreno 143 Merry Star — |5iPolar Star Merry Widow 13 E. Lema. Puede ganar 
2 3. Etchechourry mi a ai E JERO Es debutante. Carlos Bustos 114 Fandofla 115] Saint Wolf Florada 14 No corre. - 
Luis Laborde ea oe | ¡Fidel Lemos 115 Cralatana | Mulhouse 15 E. Taddai. lea corrido mal 
z Celest. Cendeiro [1 reo ls crasas Es difícil. [Cirilo Almesra — ¡16 Saeta Sufragista 16 No corre. E 
5 a SA E Rh liz PES ES ¡R. E. Rodríguez 117 Dinazarda Baratiere Dalmacia. 17 M. Acosta. Es dificil 
Manuel Poggio 12 Payanca EUA Es difícil. | ¡q_ > A _ 
: O O MY Fománaes [No puedo es | Quinta carrera PREMIO 25 DE MAYO Alas 1445 
E ej. Orezzokt 14 Riñ 5 ñ ie E Puede | 
i Y > Joná Gi 15 V. Cassa e 4 
Felipe Vizcay 15 Gorra Colorada Eon Simon o > IN | Para potrancas nacidas desde el lo. de julio de 19%1. (Hijas de padre o madre nacidos en el país). 
l Seg. Rodriguez [16 El Obrero o a | Peso 34 Kilos. Recargo de 2 kilos por cada premio clásico ganado. 2d 
E Amadeo Lema 155 Cachupin iaa Inrnssstar No responde. ¿Distancia 1500 metros Premio $ 10.000 a la la, 1.500 a la 2a. y 750 ala da. Entrada $ 56 z 
ME Vicente Pérez a as lsirisuern A BARES pb: 17 cuidador 1 Cabaho Paáre Madre | Jockey 

Ambros. Elnen gina 3 UUIpO 1 dicta ¡Es esticil. ¿sebastián Ruiz 1 Colosa Saint Wolf Casta 1S. Ruiz. Puede ganar 

José E. Maver [20 La Invasión O ES | A [3 R. de la Cruz | 2 Mentirosa En Guardla | 23d Acosta. | Puede ganar 
F. Rodriguez h. Se Zaragoza La = loma ¡ EE | Rosendo Aquino | 3 Anaterna Péñola 3 E. Ruiz. Es la enemiga 

2 Peáro Baquero [22 Desirée ASI CTa Bano” [Telmo Míswez | % Gioconda La Satita 4 No corre. 

E 5 . SA ¡B. Roncales h. | 5 Adela I51iCraganour Abea 5 R. Pelletier. Es nuestra candidata 
] — Segunda carrera Premio Cyrene (1921) — eso 51 10 ¡Cor. Fernández — | 6 Ricura 51 ¡Botafogo ¡Rancagua 6 T. N. Fernández.| Si responde es enem. 
Ñ . = S qe idem 7 La Cigarra ¡La Cigale | 7 No corre. 

E < Para potran == E A ER o E la da. e Es Naciano Moreno | 8 Manota 54|Primicio ¡Esterlina Li S E. Ruiz. Es difícil 
E Distancia 1000%metros emio $ 4.500 a £. y E a . a 
idad: Caballo Padre Marre Jockey Ses ES z 
B Nac. E E 1 Tolita [54[Botafogo Tórtola H E Esmas pidan | AR ERE 20 pi 
3 = Saa So 2 bien. 2 3 

Fco. Maschio 2 Giraldina Is4[Moreno Gavilla , Ea aja, ll sara potrillos macidos desde el 10. de julio de 1924. (Hijos de padre o madre nacidos en el país). 

Vicente Pérez 3 Popea [54]Perrier e AM Acosta Es debutante. | Peso 31 kilos. Recargo de 2 kilos por cada premio clásico ganado. 

Dom. Pianezzi 4 Zancadilla [5s[Pippermint Irrisi a, ore ¡ Distancia 1500 metros mio $ 10.000 al lo. 1.590 al 20. y 750 al 30. Entrada $ 50 

Jen. F. Garcés 5 Pluie d'Or [s£Fisherman RR 'Or $6 3L Lema 1] Cuidador j Caballo Padre í Madre I Jockey I 

R. E. Rodríguez 5 Teórica I51Pipiolo coria 73 Fl n ! | 1 Selim ¿Le Samarit. (1)] Debuatnte 1 1 R. Pelletier ¡Es gran candidata 

 Carm. Cardoso 7 Onina [54]JAscabeador Boyata | $ y- Po sia Fco. $ 2 Punch Ivonita 2 1 Leguisamo  |Puede ganar 

j dm. Frazer 8 Gentiilette ¡Sans Atout A iS A ana Í Daniel Cardoso | 3 El Martilio ¡Sangre Azul ll | Zorra 3 No corre === 
> 3 Antonio Rassio 9 Minuta 'Oquendo Masa Tierra Ss e ¡ Elnen 4 El Mudo ¡ Ecureuil 4 J. Canal Puede ganar 
¡ Fidel Lemos 10 Kola [sajSaint Emilion |X. Mistress 130 35 de Biasi Es la sorpresa. ¡Sebastián Ruiz | 5 Long Chance | Cerise and White | 5 No corre Za 
- Tom. P. Fiorito |11 La Licorne  [5s¡Proteo La Vendée u S a a Puede ganar. | segundo Peña l 6 Rienzi | Gosse 6 R. Peña Es nuestro candidato 
Cor. Fernández 12 La Cigarra Jsáffores E ENS, a Eo E a | Vicente Pérez | z sE Diamond — [5siD. o EN Wife 7 zo corre E 
O O E A AS A A A 
ON. Berazategui 15 La Foudre  |5siPackoy Wilapigeon 15 A. Quinteros [Les gusta mucho. Séptima carrera Premio Albéniz (1922) A las 15.45 
Feo. Tellería 16 Lyrique [54|Let Fly Sisterly ES ao TA : 
If Gab. Fernández [17 Corza [ssjEscamillo a E ES 18 Se Altamiranda | Es difícil. Handicap” para eaballos de 3 años y más edad (con exclusión de yeguas) ganadores. Es 
E + Froncigco Licesi [18 Silugta lstfpipiolo e Rv. Lanata.” | Es debutante. Distancia 1609 metros Pr emio $ 5:50 al 10, $00 al 20. y 400 al 30. Entrada $ 65 
i Epif. Barravino 19 Alfrida [54|Dusty Miller curnia AA A A. Cuidador 1 Caballo Padre Madre Jockey 
2 . - A las 13.45 |Y Etchechourry 1 Ciervo ¡cajGey Simon Vicuña 1 No corre 
3 Tercera carrera Premio Rosa Roja (1922) [R. E. Rodríguez | 2 Mil Más j57]San Jorge | Lysandra 2 R. Peña Puede ganar. 
5 > 54 Kill | Vte. Fernández 3 Pardón 153¡Fripón Pardejona 3 3. Cana! Mejorará su última. 
E Para potrillos de 2 Áños que no hayan ganado. Peso 54 kilos. Entrada $ 45 | Naciano Moreno 4 Matorral [ss|Amsterdam | Madeira 4 E. Lema Es enemigo. 
Distancia 1000 metros Premio $ 4500 al lo. 600 al ES sá 300 al 3o. q ¿ qa 3 |Fco. Maschio | 5 Roi de Trefle [s6iSaint Emilión | Tréfe 5 M. Acosta Es nuestro candidato. 
Padre SIE. Salvatti Ouro Pret: H6|La da N a == 

Gab. orterolo ha Frangollo” [54]Pippermint Talumba 1M. Lema puede ESner la. a A ucaatiaa 5 El Regente lolmtezas ps E Orduna Es difícil. 

A. de los Santos | 2 Hechicero [s4[Larrea Hampton Court 2 M. Altamiranda [Gran candidato Val. Ferández 8 Cepillo Balai de Crin 8 No corre 

Fco. Maschio 3 Paltoquet 54|Perrier Lily Lumley 2 J. Lagomarsino |Puede a a Arturo Pagano 9 ¡Qué Peine! Husiones 9 J.Riero En privado c. mucho. 

Enrique López 4 Nikablar [54¡Vadarkblar Doratilla S . a o a oeato [4 Dellagiovana — 110 Almirante |45|Sangre Azul II | Alud 10 M. de Biasi Puedo ganar. 

Nac. Moreno 5 eanicS eres Azul 1 e == a a 123 a Sucho Gaspar Palacjos 11 Bariloche l45|Dusty Miller Bonanza 11 J. Fernández Puede ganar. 

Felipe Vizcay 6 Mihura 54] Larrea M. Merrilles ES reuri —_— PS 3 - a A A 
A o 0 E Octava carrera Premio Solís (1923) Alas 1515 
3 Vicente Pérez 9 Contrafuerte  [54¡Verdun Castellet 9 no corre — ad e sáb 
Celest. Cerdeiro — | 10 Ayelo [54¡Preámbulo Ayesha 10 R. Peña Pueda ganar pe Fandicap para todo eabailo de 3 años y más edad, sanador : 

3 R. A. Carabajal 11 Adamastor (54!Asturiano 'Partenopa 31 no corre ¡A E la 2500 metros Premio $ 6.000 al 1o., $00 al 20. y 400 al 30. s Entrada $ 50 

Juan Valla 12 Mentolito [54¡Caseros Mentolina 12 B. Gómez Es difícil a o na AS e |va pesada 

Pedro P. Ferro  |13 Talón Blanco  [5síAlmondell Valcheta HI 33D Corons: Ds Tol Daniel Cordoso 2 Cartucho [solElcano Carabine 2 No corré ES 

Pedro Albariño 14 Saladillo [54iDusty Miller Sardónica 34 no corre — L 4 

: Ss EE is Laborde 3 Taylor [56 Saint Wolf Table Ronde 3 No corre 
13 Amad. Bonetto 15 Lábaro [54|San Vicente H [Last Chance 15 R. V. Lanatti Es la sorpresa Cirilo Alme: 4 Copi E ÍA 
El yra 'opiapó 154] Amsterdam Como 4 8, Ruiz (dud.) Puede ganar. 
l Seg. Rodríguez [16 Every [ss[Saint Wol£ Espinita EIC Fidel Lemos 5 Hablilla [53¡Vadarkblar Cocainera 5 No corre 

Angel Filippin! 17 Ben Alí [54/Chili 11 Bonnyshwfds 17 J. Bastías Es debutante 1 

SE Palaci 18 Bel Amí 54¡San Jorge Belle Jem 18 E. Canessa Es debutante Juan N. Casella 6 Préstamo [53|Don Dinero Rosina 6 J. Bastías Puede ganar. 

A do) Ye 54) E ne : sy Vte. Fernández 7 Kalfukir [53|Craganour Megnética 7 J. Canal No anda mal, 

ansayos; Mil Más corrió muy bien en AM REAP. CACHUPIN. — Lallana, $00 metros enj Ansel J. Penna 8 Apogeo [52/Drutd Avida 8 No corre 

a sas, e EARGuNco Tabnde OLD DIAMOND. | As, ¡CE Fco. Maschio 9 Integral 52iVerdun Odette 9 No corre , | 

: e a nte nales muy RRECERA EN EL CLASICO| | your STAR. — Acosta, $00 en 40". [<ioiano nao J0 ¡Burguesa [silvolta Burga 10 No corre ses 

serca del hijo de Olivo hace pocos días. MONTEVIDEO DESIREE. — Garrido, 1000 en 14”. Salvador Risso 11 Condena [s1Saint Wolt Condenada 11 L Leguisamo jene 2'38” de corr. y 
E ¿Cómo no aceptarles probabilidades a A Segunda carrera Genaro Larrosa 12 Insurrecto [50¡San Jorge Indígena 12 R. Pelletier Es nuestro candidato , 
o istos? Entre ellos, para una sorpresa, Unas inoportunas sobrecañas han ve-| pQgppa, — Pelletier, 500 en 29” 2|5. Manuel Aguilar 13 Nervo J4S¡Nero . H. P. 13 V. Cassaigne Es difícil. 

3 Sos decidiremos por el hijo de San Jor- nido a restarle al premio Giiemes, uno| ZA NCADILLA. — Acosta, 600 en 35”. Enrique López 14 Hablantín J43lVadarkblar Necia 14 M. Acosta Será el favorito. 
4 ze y Lysandra. de sus competidores más destacados, y KOLA. — Di Biassi, 600 en 35” 215, José A. Apa 115 Barefoot |42|Baratiere | Briolet 15 E. Tadei Es dlíficil. 


de una buena performance y que segu- Segunda carrera Tercera carrera Cuarta carrera Quinta carrrera Sexta carrera Séptima carrera Octava carrera, GP ] 
ramente no tardará en confirmarlas. La A 
pupila de Salvatti montada por el jockey 1—El Tiempo... .-. + Attaché Tolita Sonido Reina Adela « Rienzi R. de Trefle Hablantín n 3 
Leguísamo fué corrida en 1000 metros, | ] 2—Le Mañana de Paraná . Attaché Tolita [| Sonido Reina Adela Rienzi R. de Treflo Bablantín 10 1 
empleando 1'1” 115. en recorrerlos. 3—La Palabra (Máza.) . . Attaché Tolita Sonido Marauise Adela Rienzi R, de Trefle Insurrecto 10 11 
59 ——. Eds o EN Popea ES / pana Adela Rienzi Matorral Insurrecto 10 7 | 
z vdeo.) . .» La Cigarra 'onido Espiga. Adela. Selim R. de Trefle BHablantín 10 6 
TAP! 'IAN-PODEROSA e O Plata)... Sanokan Tolita Sepias pes Anatema Selim Bariloceh Insurrecto 9.9 | 
¡Za oe Attachó Giraldina ¡onido 'eina 2dela á R. de Treflt Insurrecto 9 3 | 
1000 metros en 1” 2|5 $—La Unión (Lomas) . + | Your Star Tolita o pa ER a Aairante ApOESO 9: 
Se le prepara con todo esmero al hijo 9—FantasiO ...-..-.- +. Gorra Colorada Tolita Frangollo Reina Adela Selim R. de Trefle Habiantín $ 
de Verdun para que intervenga en es! |] 10—Fray Mocho . . . +. +» Attaché Giraldina Frangollo Reina 2dela Rienzi R. de Trefle Hablantín 9 7 3 
clásico Vicente L. Casares, L ple- 1 JI—Ja2 Acción . ... ». » Attaché Fábula Hechicero Reina Adela Selim R. de Trefle Hablantín 36 7 
nitud de la forma, ya que se trata del | | 12—El Tribuno . . . . .. Sandokan Lyrique Sonido Calabria Adela = R. de Trefle Kolfukir 3 5 1 
compromiso más severo que haya dis- | ] 13—Los Principios (Cba) . Attaché Tolita Frangollo Marquise Adela Sei Bariloceh Hablantín 9 5 
putado en su campaña y el que ser- ||] 1%—La Unión . ......+ Attaché Zancagilla Hechicero Adela eras Ouro Preto Hablantín 8 9 
virá para desengañarlos de nuevos co- | | 15—CRITICA -..-.. £, Attaché *Tolita Sonido Reina AE Rienzi R. de Trefle = ¡ 2 9 
tejos con los campeones de “élite”. 16—El Siglo (Mvdeo.) . Eclat -Folita Hechicero Timba Rienzi R. de Trefle Co | 3 8 
Se le apareó a Poderosa con Ruiz y 17—El Diario Español . . . Eclat La Cigarra Sonido Reina Adela Sel a a g 7 
dirigido por Pelletier se le tendió en 1000 | | 18—Reflejos (Rosario) . . - Attaché Sonido Reina Ricura Selim R. de Trefle a 8 7 
metros, acompañando fácilmente a la|| 19—Crónica (Rosario) . . Ea Tolita rd Espiga Adela Selim R. de Trefle poERo 3 7 
yegua en 1' 2/5, con excelente final. 20—Fijas y Batacazos - . « A z A Tolíta ” Reina Adela Rienzi R. de Trefle Hablantín lío 
Indiscutiblemente Tapial pasa por uno | | 21—D. La Plata eZitung . . e Giraldina condo S Reina Adela Rienzi R. de Trefle Insurrecto Ss 6 
áe los meiores momentos de su trai- || 22—La Voz Argentina . . . 5 La CIBATES, PAnEST O Marquise Adela Rienzi Matorral Apogeo Ss 6 
ning. 23—Correo de Galicia . . .. | EGet Lolita a0taD Marquise Adela Selim R. de Trefle Apogeo 3 5 
== E 24—Opinión Nacional... . an Fábula Bosey Timba Adela Selim Qué Peine! Insurrecto z 2 
REDOBLAO FUE VENDI. 25—Revista Sportiva . . . » pesa Zancadilla Sonido Marquise Mentirosa Kienzi Matorral cases s 3 
el 26—Ultima Hora ...-...+. Veneciano Tolita Sonido Timba Anatema Matorral 'ondena 
DO EN 10.000 PESOS 21—La Voz del Interior (C.) | Attaché Tolita Sonido Marquise ¡ Adela a R. de Trefle Hablantín 3 
5? 283—El Diario (Mvdeo.) . + Attaché Zancadilla. Sonido Reina Adela Rienzi R. de Trefle Insurrecto 73 
Brillante operación ha sido la de la ||] 29—La Opinión (Avllda.) . Attaché Tolita Bogey Reina Adela Rienzi R. de Trefle Hablantin ES J 
venta del hijo de Wotan, que a no ha- 30—Euskalduna . . ..-. . ¡ Ts 
berse disputado la carrera de las 12 ho- 21—El Día (Montevideo) . Eclat Zancadilia Hechicero Reina 1 Ricura Rienzi Qué Peine! Hablantín 7 7 
ras estaría tal vez todavía pastando en | | 32—La República . . - . + Veneciano Zancadilla Frangollo Esplga Ricura El bludo ML Más Préstamo A] 
las llanuras puntanas, de donde fu£ 33—La Fronda . . . . » Attaché Teórica Sonido Espiga Adcla Selim R. de Trefle Bablantin TS 
traído, según la leyenda que se nos con- 24—Buenos Aires (La Plata) Attaché Tolita Í Sonido Marquise Adela | Old Diamond R. de Trefle Hablantín ES j 
16, después de su triunfo al debutar. 35—La Fija... ...».. Attaché Popea Bogey Marquise Adela | Selim R. de Trefle Hablantín $5 10 
Ayer se ha pagado por Redoblzo diez | | 26—La Gaceta Porteña . . » Attaché Tolita Sonido Marquise "Adela Rienzi R. de Trefle Hablantin 5 19 
mil pesos por un entusiasta aficionado 57—Cime Mundial ......+- Attaché Tolita Sonido Timba Adela tienzi R. de Trefle Hablantin s- e 
1 las carreras, al que por su optimisme | | 28—La Capital (M. del P.) . Attaché Popca | Sonido Espiga 1 Adela Ola Diamond R. de Trefle * — |” Bablantín 5 2 
son el ex pupilo del stud Tricoloz, ls 39—Diario del Plata . . . - Attaché La Foudrs Sonido Merry Star Anatema Rienzi i Almirante + - Préstamo i 1.6 


Jeseamos ln mejor suerte. - 


4 


Miércoles 28 de a 1924 


HIPODR OMOS PROVINCIALES 


LA REUNION DE MAÑANA. — COMENTARIOS Y 


HIPODROMO DESAN MARTIN. | | 


PRONOSTICOS 


A los habitués al hipódromo del mor- 
te se les ha preparado para mañana un 
prosrama que consta de seis carreras, 
todas ellas bien nutridas en inscripcio- 
ves, lo que nos hace palpitar que no se 
interrumpirá la serie de sorpresas. Por 
otra parte, el debut de nuevos elementos, 
entre ellos aleunos regulares, ha de con- 
triíbuir desde luego al mayor interés de 
los respectivos encuentros. 

Haremos un breve comentario a fin 
de indicar nuestros favoritos. 


Premio Stud Pichin 


la prueba inicial priponta como un 
candidato de primer orden a Compin- 
Che, que en su última presentación en 
público, el 11 del corriente, finalizó ter- 
cero de Dabiniocca y El Manco. El mijo 
de Bronce reaparece después de un des- 
canso que le ha resultado beneficioso. 

Jaleo, que acaba de finalizar tercero 
de Tandilero, y Paddy, que acaba de 
fracasar, pero que cuenta en su haber» 
con algunas performances regulares, se 
recomiendan como los principales adver- 
sarios de Compinche. 


Premio Stud El Taita I 


La segunda carrera cuenta como prin- ¡ 
cipales competidores a Vida y Loja, que ¡ 
el 18 del corriente hicieron puesta en los 
1000 metros del premio Rienzi; Rienda, 
que el domingo finalizó tercera de Heli- 
goland, y Cuzquita, que cuenta en su ha- 
ber una que otra performance discreta. 

Nos decidimos por la pensionista Jel¡ 
stud Los Lirios que, al actuar discreta- 
mente el domingo, puso de relieve ha- 


larse bien preparada. 


Premio Stud Arturito ; 


En la tercera carrera, el candidato que | 
nos inspira mayor confianza es Lucky ¡ 
Card, que en la reunión del 11 del co- 
rriente finalizó tercero de Chiclanero. 

Redentora, que acaba de entrar ter- 
cera áe Tarugo, y Diana y Nogalina, son 
las llamadas a dificultar la victoria de 
Lucky Card. 


Premio Stud Montecristo 


Las escesas o ninguna aptitud puestas 
de relieve por los inscriptos de la cuar- 
ta carrera, dificulta en grado sumo la 
elección del favorito. 

Por un segundo puesto de Gritón en la 
reunión del 20 del pasado mes de abril, 
nos decidimos por Parejito, pero sin ma- 
yor entusiasmo. 

Mi Pollo, que finalizó hace poco cuar- 
to de Palantelén, y Rodolfo y Manche- 
go, que también han figurado alguna vez 
en el placé, son los más temibles riva- 
les de nuestro candidato. 


Premio Stud Palermo 


Por los elementos que ha reunido, la 
auinta prueba del programa puede cla- 
sificarse comg la más importante. 

Entrevero XI, que el domingó fué 
vencido por escasa distancia por Sangre 
Fuerte, es sin duda alguna un candida- 
to de primer orden. 

Colastiné, que en la última reunión se 
impuso en franca Jucha, puede repetir 
la proeza. 

Farman, tercero de. Red Wolf en la 
misma reunión, es oiro candidato. acep- 
table. 

Siderita, por su tercero de Colastiné, 
es también rival digna de tenerse en 
cuenta. 

Girasol y Graceless, por algunas bue- 
nas performances que tienen producidas, 
también pueden tener sus pretensiones. 

Sea por Entrevero XIL. 


PAPA 


ADELANTOS SOBRE 
POLIZAS 
CONSULTENOS 
TUCUMAN 367—Esc. 3 


Contra Debilidad Sexual 
o 


IMPOTENCIA 


hombres débllen nsvtados o Lmpo- 


pour excesos 
E RJUVENECERAN su vigor virfi 
ol LS Er Jcrapies> En] 

“hinea! 
HENICAMENTOS. Enviando 
franqueo recibirá 


brete. — Instituto Físico N. — Mak 
pú 450, Buenos Aires. 


E 
li 


| 
ANDINO 


CALVOS, DE PIE... | 


Premio Stud Salta 
3 Seisen 50, R. MaFtínez. 
Salamero 50, J. Martínez. 
15 Jaleo 50, 4. Luihller. 
16 El Condenado 5%, D. Cadellaro 
17 Cuco 50, X. X. 
18 Paddy 50, D. Villmayor. 
19 Compinene 50, S. 
20 Moltoval 50, L. $ 
21 Totó XI 50, A. García. 


SEGUNDA CARRERA 
1000 metros A las 915 


1 Rienda 57 kilos, P. Lancetti. 
35, M. Reparaz. 

roda, y. Pie 
4 Nana 53, R> Sánchez. 

5 Orcina 50, P. de la Cruz. 
6 Petite Poupee 50, 
7 
s 


Justita 49, A. Oubi 
La Lechera 49, P. 
9 La Martina 45, MA. 
Pteropus 47, E. Cabrer: 
Bien Llegada 47, X. 
Vida 4%, S. Greme. 

Loja 47, XX. 
Reineta 44, no corre, 


TERCERA CARRERA Í 
1300 metros A las 3. 


Desamorada 36 kilos, X. X. 

Redentora 35, A. García. 1 
Lucky Card 56, P. Ibarra. ; 
La Conti 56, P. de la Cruz 

5 Diana 56, A Oubiña. 

6 Nogalina 55, E. Caballero. 

7 Linda Pinta 56, J. Oierri. 

$ Reineta 58, no corre. ñ 
9 Pobre Cosa 55, A. Gómez, 

10 Renata 56, J. M. Pera. 

11 Signorella 55, D. Adua. 


Mea oh 


CUARTA CARRERA 
1400 metros A las 10.15 


1 Queyapi 56 kilos, J. M. Pena. 

2 Mi Pollo 56, M. Reparaz. | 

3 Pajarito 56, E. Cabrera. ¡ 

4 Hierro 56, X. X. 

5 Salistral 56, D. Cancellaro. 1 

6 Manchego 56, C. Amuchástegui. 

7 Jején 56, E. Caballero. 

$ Colo Colo 56, A. Aguilera. ¡ 
9 El Toro 56, M. Sáenz. j 

En la última carrera se destacan ma- 
yormente: 

Carmen, que fracasó el domingo, pe-; 
ro que en su anterior compromiso fu: 
segunda de Fedora; Sonajero, que aca- | 
ba de desempeñar un papel nulo, pero | 
que anteriormente fué segundo de Anta- | 
ño;. Cylleval, que el domingo finalizó 
tercero de Sangre Fuerte, y Esdepaja, 
cuya preparación es satisfactoria. 1] 

Sea por Cylleval. | 


En resumen, los pronósticos de CRI- | 


TICA son; 
la. carrera—COMPINCHE. L 
A RIENDA. 
3a. » "LUCKY CARD. ; 
4e. ” PAREJITO. | 
Sa. ” ENTREVERO XI!l. 
0.  ” CYLLEVAL. 1 


Competidores y montas para-la re- |! 


unión del jueves 29 de mayo. 


SECRETAS | 
URINARIAS | 


Diatermi”, 914 


Dactar PRAT | 


del Hospital Pirov o y Disp. A, 
Durand. Blenorragia, Gota Mili- 
tar, y enfermedades de la prós- 
tata, procedimiento rápido y sin 
dolor. — Abonos económicos. | 


SUIPACHA 612 


Consultas de 14 a 19 


] 
ALH2.JAS Y POLIZAS [| 
en consignación | 
Adelanto el máximo o. |! 
4 

| 

| 


su valor 
Remates mensuales en el antigua 
local “Equitativa”, CERRITO 358 


*CASA BUSTAMANTE” de produe- 
fundada en 1897, ha cons- 


tos Andinos, 
tatado definitivamente, que la yerbn No. 


=2 (comi 


“ARENALES 2808 —— 
Unión Tel. 6491 (Junea)) 


eco prasda (90m 


Dussan Asnieres, Seine, París. 


oO en París: 17 Rue 


2000 metros 
¡ 1 Cyileval 57 kilos, A. Torres. 


HIPODROMO DE TEMPERLEY | 


reunión de mañana se realizará por la tarde. — Breves | COMENTARIOS SOBRE LAS CARRERAS DE MAÑANA 


La r 


comen tarios 
Sos candidatos de CRITICA: [ Cuarta carrera — 1200 metros 
a. carrera—FESTIVO. 1 Rompegalas 56 kilos, G. Quint- > 
SN E 
Za. ES E z . 
<a  "  —CONTR 4 parte 
52.  “  —ARDAG 5 : - 
D. Delgado. 
62. " —TOLEDANO. eco o a 
Ta  " —DIONEA loc 
na 
lao 
1 F. M. Alarcón. 
1 12 Perfecta 51, J. Andrade. 
2 3 Trinchera 54 F. Villafañe. 
3 Quinta carrera — 1100 metros 
E | 1 la Trilla 57 kilos, AL Arambell. 
$ 2 Abeja 11 57, J. Ragsio. 
3 Trapisonda 56, O. Solari. 
E o 4 Spécuia 45, A. Irusta. 
y Lansino 92 5 Ardagh 48, X. X. 
0 aer > 6 Peggie 45, J. Ledesma, 
. ud A Lagomarsino, 7 Batelera 48, F. Anáreoni. 
11 Lastpool 31, E. Villafaño. $ Peonía 48, N. Vivas. 
Es Festivo 51, J. Farías, 9 (india Rubia 48, F. M. Alarcón. 
13 Alfereta 51, V. Neira, 10 CTarantella 48, X. Xo 
Segunda carrera — 1400 metros Sexta carrera — 1800 ¡metros 
1 Juan Jloreira 57 ki Z » le Es 
A a AS | A Toledano! 66 kilos, P. Villarañe, 
3 Comandante Nis 57, F. Pérez, 2 E > O sees 
4 Uñita 57, X O a 
5 Mistongo 57, D. Delgado. 4 Prisco 56, F. a. 
$ Carmital 57, J. Brindo. > a E era ; 
7 Nublado 57, > 6 . Ferrari. 
S The Sagamol 57, X. X. 7 Profano o a 
9 Gramadero 57, O. Solari. OS SMA 
10 Glisseur 57, G. Quinteros. 9 The 397 a :. Fillol 
11 Narambá 57, F. Villafañe. E e ARIAS, 
12 eri: .S7 ir E 
aa 2 Furlador 53, V. Monte. 
4 Babladora 55, V. Monte, 13 El Barón 53 X Y 
15 Percanta 1 55, V. Neira. 11 Fonti 50, J. Ledesma, 
Tercera carrera — 1000 metros | Din 50 A. Jrusta. 
1 Silaba 57 kilos, R. Martínez. Séptima carrera — 1400 metros 
2 Cadenilla 57, H. Corvalán. 1 Rompegales 56 kilos, G. Quinteros, 
3 Fienr du Mal 57, X. X. 2 Gentleman 56, A. Suárez. 
4 India Rubia 57, E. Solari. 3 Matador 56, J. Ledesma, 
5 Tarantella 57, F. Villafañe. 4 Abesse 56, F. Pérez. 
6 True Blue 57, C. Ferrari. 5 Sello 56, xx 
7 Garona 57, J. Raggio. 6 Lagartijo 56, no corre. 
$ Poladosa 57, D. Delgado. 7 Antuco 56, C. Fillol, 
9 Spécula 57, A. Trusta. S Din 56, A. Irusta. 
10 Alferecía 57, J. Andrade. 9 Little King 56, X. X. 
11 Naviña 57, J. Iberra. 10 Lens 56, N. Vivas, 
12 Manuelita 54, F. M. Alarcón, 11 Dionea 54, S villatañio 
13 Ontaria 51, XX 12 Ojeriza 54, X. X 
14 Correcta 51, F. Pérez. 13 Púa Brava 54, O. Solari. 
15 Polaina 51, X. X. 1: (Matto Grosso 56, J. Lapistoy. 


16 Gomina 54, G. Quinteros. 


PRIMERA CARRERA " 


1300 metros A las 8.15 

1 Mosquetón 56 kilos, X. X. 

2 Cabolín 56, R. Sánchez. 

3 Intruso 56, E. Acevedo. 

4 Largador 56, X. X. 

5 Aníbal II 55, M. Góngora. 

6 Favorito 55, D. Wadía. 

7 Impromptus 54, O. Sclari. 

$ Un Tanto 53, A. Aguilera. 

9 Miguel Angel II 53, A. Croce. 

Lucien Simon 53, M. Repara» 

11 El Manco 52, J. Plerri. 

Artista 51, X. X. 

Trechú 55, A. Oubiña. 

Anda Niño 56, F. Farías. 

2 Pitillo 56, D. Villamayor. 

3 Rodolfo 56, T. Mayer. 

Troyon 56, 

Orejaodo 56, J. Toledo. 

Betum 56, J. Pierri. 

Firestoner 56, C. Ferrari. 

Escape 56, A. Ro: 

19 Master Pepe 56, R. Sánchez. 

20 Caba Montilla 5: . Olmos. 
QUINTA CARRERA 

1600 metros A las 10.45 

1 Antaño,62 kilos, 

2 Colastiné 55, A. 

3 Girasol 53, J. M. 

4 Machito 51, O. Solari. 

5 Entrevero Xil 47, A. Adue. 

6 Rosa Roja 46, D. Wadía. 

7 Farman 44, F. Alarcón. 

s 

9 

o 

1 


Gracelies 44, A. García. 
Double Faced 43, E. Caballero. 

le 43, P. Ibarra. | 
10M 


SEXTA CARRERA 
A las 11.15 | | 


La Ba 
Sideri 


Teetotum 55, R. Martínez. 
J. M. Pena. 1 


Rey 52, X. x. 


15 (Boa 51, A. Lagomarsino. 

$ Francheschi 52, M. A. Vázquez. 
9 El Moyero 52, P. de la Cruz. 
10 Esdepaja 52, R. Sánchez. 

11 Childerico F. Farías. 

12 Oberdarr 52, E. Acevedo. 

13 Carmen 51. P. Ibarra. 

14 Pierro 50, X. X 


CORREO 
A 
Juan O. Callegari. — La Trille ha si- 
do handicapeada con ese peso por ser 
ganadora úe varias carreras en los hi- 
pódromos de Temperley y San Martín. 
Domingo Siete. — La primera carrera 
la ganó Lemún y la octava Laón. 
Pajizo. — lo. Next, 20. Don't y 30. 
ón. Abonó $ 22.90 a ganador y 7.95 


Miguel, — Está en un error. Esc día 
no corrió Irigoyen. 

Preguntón. — El 24 de octubre For- 
tunata ganó la eéptima carrera y abo- 
nó $ 4.10. El lo. de noviembre siguiente 
pagó $ 18.50 y el 12 de diciembre des 
mismo año $ 6.20. 

N. N. N. — Ese día no corrió el ca- 
ballo Charal. 

Agripina. — El total de la redoblona 
es de $ 575.50. 

Pórfido. — No ganó. 


20.000 


árboles de cevil colorado, planta de 
hermosa vista y de madera dura, 
para construcción y leña de prime- 


ra, de uno n tres años, vendo a 

$ 0.50 cada una. Hay algunas de 

2.5% a 3 metros de altura. Este. pre- 

cío es s. w. Estación Perico, F.C.C.: 

Dirigirse a A. SVENSA, Alvear 374, 
Jujuy, F.C.C.N. 


Yerba Paraguaya extra ' 


CABEZA DE TORO 


Es la mejor 


ESMERADA ELABORACIO.. 
En venta en todos los almacenes 


MODERNO Y ECONOMICO. — 
ORDEN. — ESPECIALIDAD EN 3 
BRICACION PROPIA. — SELECT 


Suipacha 437-—U. T. 


NI III IIA 


III III III 


NACI És 


Restaurant “Los Andes” 


COCINA 


SEACE INS 


¡ENANA 


ITALIANA DE PRIMERA 
ODA CLASE DE POSTRE, FA- 
A ORQUESTA DE SEÑORITAS. 


5074 Rivadavia. 
¡CORRA 


EII 


| 


PRIMERA CARRERA . 

Para caballos de tres años y más 
edad, perdedores, entre los cuales kay 
algunos que a gritos piden traslado a 
otros hipódromos ff: menor cuantía. Pa- 
discha, que conoce el marcador y enun! 
tiro como este que le favorece es buen 
Candidato; lo mismo decimos de Avi- 
chueha, segunda de El Pesao en la re- 
unión anterior. Conversadora, con un 
cuarto puesto de Dos Horacios en 113” 
5 y Poca Ropa, a pesar de su des- 
sraciado nombre, son competiáores dig- 
nos de tenerse en cuenta. 


SEGUNDA CARRERA 


Esta carrera para productos ganado- 
res de una, es como de perlas para los 
ligeros. Si el compositor de Dinga no es 
un chiquilín ingenuo, suponemos que 
abandonando como lo hizo la carrera 
del 25 por entender que en la de ma- 
fana estaba la fija, habrá de ganar con 
facilidad. Cabacho lo vemos correr mu- 
cho en los trabajos; Charnela es una 
gran veloz y La Querencia, que ha per- 
dido dos carreras nada máe que de puro 
“jettuda”, Con todo, preferimos a Ga- 
bacho en mérito a sus anteriores per- 
formances, mejores que el resto del lote. 


TERCERA: CARRERA 


Aquí nos encontramos con que todo 
el mundo quiere ganar sin siquiera em- 
plearse. Las fijas abundan como los pa- 
los que las han de jugar. Pintabién, con 
el segundo que tiene, ha de ser el que 
pinte mejor. Tablero dispara como loco 
en los trabajos y lo tiene idem a su 
entraineur. En cuanto:a Tres Flores, a 
cada rato se corren 'una de no te mue- 
e sin conseguir figurar en ningún-ca- 

La Gondoliera es una buena potran- 
ES que entrena L. Sosa y que anda bas- 
tante. Pero el candidato serio es nuestro 
favorito, a pesar del montón de comen- 
tarios que hacen los desocupados. 


CUARTA CARRERA 


Si es cierto que Gavota corre, es inútil 
perder el tiempo en busca de fija mejor. 
Esta carrera ha de contar con escasos 
competidores: casi todos los anotados co- 
rrieron el 25 y deben de estar a estas 
horas durmiendo todavía. Plateresca se- 
ría buena candidata si no fuese dema- 
siado orgullosa, pues ella o ellos, hay que 
adivinarlo, se hacen presente sólo cuan- 
do paga buen dividendo. Mascarilla, a pe 

| sar de no haber respondido a sus traba. 

Jos es seria enemiga, si corre. También 
deben tenerse en cuenta a Charmant y 
Dos Horacios si resuelven abandonar “el 
galpón. 


QUINTA CARRERA 


! Armel, a pesar de los kilos es animal 
de los primeros puestos siempre. Char= 
nela, si corriera es enemiga sería aunque 
el tiro no la favorece. Los niños de “El 
Negrito” se presentan esta vez con Le- 
chuguita .y es preciso “no descuidarlos, 
pues, cuando estos muchachos: se “tiran” 
saben lo que hacen. Marbella también 
podría ser ganadora si ella o ellos resuei- 
ven correr en' forma, ya que es fama que 
la yuegua y el tiempo andan cupricho- 
samente las más de las veces. Alma Guu- 
cha fracasó el 25 y no sería difícil que 
piensen desquitar mañana el metejón. Es- 
to y que no hay que perder de vista a 
Suerte Clavada y Con Garbo son los chis 
mes de la pista, pero nosotros escucha- 
mos. sin cambiar de preferencia. 


SEXTA CARRERA 


El ganador debe de estar entre Que- 
ben, Dantoncito y Pisa Morena. Lásti- 
ma grande que el primero sea demasia- 
do amigo de bailar shimmys y fox trote 
en abundancia con esos nervios que el 
diablo le ha dado. Dantoncito pretende 
ganar en 1'20” y Pisa Morena tiene tra- 
bajos que la señalan como im.,.erdíble. 
El resto del ote, de presentación dudo- 
sa, no tiene merecimientos de interés. 
Cortesana podría ser muy bien el golpe 
del día. 


SEPTIMA CARRERA 


Con la corrida que tieng. Behengue en 
la mañana de ayér, no es extraño e 
deserte para marcharse'a Palermo. € 
ese tíermpo, si corriera, nos parece im- 
posible derrotarlo. Open Eyes, Pial de 
Volcao y Perfecto son un trío que se 
destaca por sus pésimas carreras. Hay 


ESAS 


que olvidarlos por ahora. A Nopalito lo 
tienen marezá0 con los contín:.os viajes 
de ida y Vuelta a Palermo, dond: al fin y 


HIPODROMO DE LA PLATA 


Trastorno 55, X. X, 

[Heart Star 55, A. Falcetti, 

[Murimacho 55, XX, 

Poca Ropa 53, J. J. Dolan. 

Noruega 53, E. Peñaloza, 

[Whike Girl 53, XX. X. 

adora 53, J. B. Cabrera. 

Santa 53, XX 
vichucha 53, P. CuchinelL 

Poibla 53, S. Caro. 

Tierra Baja 53, J. Alonso. 

14 Gorra Azul 53, A. C. Triani. 

15 Medeponga 53, N. López. 


Segunda carrera. — 1200 metros 


La Querencia 55 kilos, J. Goyeneche 
Zuna 55, E. Díaz. 
Charmela 55, R. Rodríguez. 


pa 
Bon 00m 


pa 
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Deauville 55, J. J. Dolan. 
Boladita . 
Yo Lía 55, M. Vignatti. 
Gabacha 55, M. Romero. 


Tercera carrera. — 1000 metros 


Término 54 kilos, A. Falcett, 
Chicho 54, M. Romero. 
Limón 54, J. J. Dolan. 
Acacio 54, J. B. Cabrera. 
Reflejo 54, X X 

Según Sea 54, dudoso. 
Tablero 54, :P. Orcajada. 
Carlitos 54, X. X 

Montano 54, P. CuchinelM, 
[Fangal 54, R. Rodríguez. 

11 [Nice 52 XX 

12 La Gorda 52 XX. 

13 La Gondoliera 52, J. Alonso. 

14 [Pintabien 52, N. López. 

15 [Diastasa 52, dudosa. 

16 Guinguette 52, S. Guastavino, 
17 Nianza 52, XX 

18 Retina 52, V. Palmieri. 

| 19 Plaza Fuerte 52, M. Vignattl. 
20 Ariadna 52, B.,Perna. 

21 Barandilla 52, J. F. Goyeneche. - 
22 Tres Flores 52, A. Cotrofe. 

23 La Tablada 52, E. Peñaloza. 


Cuarta carrera. — 1400 metros 


1 Charmant 56 kilos, N. López. 
2 Sisal 56, dudoso. 
3wBivenida IV 55, A. Falcettl. 
4 Mascarilla 55, E. Díaz. 
5 Quichúa 55, C. Capra. 
6 Tala 55, J. R. Cabrera. 
7 [Choclo 55, J. Alonso. , 
S [Quetzal 52, XX. 
9 Chalupa 54, P. Cuchinelli. 
10 Payanca 54, P. Orcajada, 
11 Gavota 54, R. Rodríguez. 
Dos Horacios 54, S. Guastavino. 
13 Plateresca 53, A. Maciel. 
14 Puntal 52, XX 
Quirta carrera. — 1500 metros 
1 Armel 56 kilos, N. López. 
2 Enamorada 56, J. J. Dolan. 
3 Marbella 54, P. Cuchinelli, 
4 Blarney 50, M. Vignatti. 


5 Con Garbo 50, J. Alonso. 
1 
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6 Lechugita 50, E. Díaz. 

7 Campanita 49, B. Perna, 
8.[Giselle 49, P. Carabajal. 
9-|Payanca 46, A. C. TrianL 

10 Alma Gaucha 47, E. Guzmán, 
11 Mascarilla 47, X. X. 

12 Suerte Clavada 46, J. Goyeneche, 
13 Jarretiere 45, XX. 

14 Charnela 43, X X 

Sexta carrera, — 1300 metros 

1 Quebir 56 kilos, P. Orcajada. 

2 Cambá 56, J. R. Cabrera, 

3 Mecha 56, E. Díaz. 

4 Casto 54, P. Cichetti. 

5 Suerte Clavada 53, P. Cuchinelll. 
6 Pisa Morena 53, XX. 

7 Calicantrim 53, J. J. Dolan. 

$ Fogulto 53, N. López. 

9 Mi Sombra 53, A. C. Triamf. 

10 My Bride 52, R. Rodríguez. 

11 Fieramosca 52, E. Peñaloza. 

12 Samán 52, M. Romero. 

13 Micrón 51. 3. F. Goyeneche. 

14 Flamante 50, E. Guzmán. 

15 Cortesana 50. M. Vignatti. 

Séptima carrera. — 1600 metros 

1 Nut Cracker 63 kilos. C. Capra. 
7 Sylves 61, X. X 

3 Quijote 56, A. Falcettl. 

4 Nopalito 55, E. Diaz. 

5 Open Eyes 54, X. X 

6 Rebenque 54, P. CuchineTH. 

7 Pial de Volcao 52, J. J. Dolan. 

S Nivel 50, J. Y. Goyeneche. 

9 Sangolushe 50, A. C. Triani. 
10 Prefecto 46, J. Alonso. 

11 El Molle 45, X. X 


Club Social 
Cultura y Trabajo 


¡21 cabo'no.hdce Tnás qué; amontonarse 
can los de atrás; si no fuese por esas 
promenades, sería una fija. La sorpresa 
está en Sangoluche. Sin embargo, opta- 
mos por Nut Cracker que con todos los 
kilos que carga tiene muchos más mé- 
ritos que los demás. 


CANDIDATOS 
la. Padischa — Avichucha. 
2a. Gabacha — Dinga. 

Za. Pintabién — Tablero. 


Gavota — Payanca. 

. Arrael — Marbella. 
Queber — Dantoncito. 

. Nut Cracker — Nopalito. 


Primera carrera. — 1100 metros 


1 Padischá 56 kilos, M. Vignatti. 
2 Zircón 55, E. Días, 


UN ROMANCE DF, AMOR EN EL MAS ESPLENDOROSO ESCENARIO DEL SUELO ARGENTINO, POR 


Amelia Mirel — Nelo Cosimi 


Raguel Garin — Arauco Radal 


CINEMATOGRAFIA ARGENTINA “FEDERICO VALLE” 


E 


SOS 


En los salones del Círculo de Aragón, 
Tacuarí 254, se realizará el sábado pró- 
ximo el baile familiar con que este club 
inicia la temporada invernal. Un progra-- 
ma sumamente atrayente confeccionado 
por su inteligente comisión se ha pre- 


parado que en su oportunidad daremos 


2 conocer. 


La nueva comisión directiva es la ai- 
guient: 

Presidente, Demetrio J. García; 
presidente 1lo., Francisco Macchla; idem 
2o., José Lalín; idem 3o., Arturo Azcorbe; 
secretario, Luis T. Rivero; prosecretarlo, 
José Madera; tesorero, Luciano Lucini; 
protesorero, Victorio Parmiciano; voca- 
les: Juan Carlos Parodi, S. Mercado, E 
Deloya, A. Dugo, C. Torres, R. Mezquida, 
A. Colachio, reyisores de 
cuentas: P. les, S. Macri, M. Sco- 
valdi. 


vice- 


o A 


ño Ñ 
AA ANA Ei A A 


AGE: 


Miércoles 28 de Mayo 1924 


El programa footballistico de mañana es interesante 


EL CAMPEONATO DE LA ASOCIACION ARGENTINA CONTINUARA DISPUTANDOSE MIENTRAS LA ASOCIACION 
AMATEURS HACE JUGAR LA COPA DE COMPETENCIA 


EL “PLYMOUTHSANISIDRO Y TIGRE SE ENCONTRA- 
RANMANANA 


ARGYLE” SE EN- 
 BARCARA EL 80 


¡Ayer la Asociación Argentina 
“recibió confirmación 
cablegráfica 


Dias pasados publicamos una in- 
formación telegráfica, exclusiva de 
CRITICA proveniente de la Interna- 
cional.News Service, según la cual 
el pedido, formulado por la Asocia- 
ción Argentina de Football a los di- 
rigentes: del “Plymouth Argyle” 

cuadro de profeslonales ingleses de 
tercera división, para que resolvie- 
ran quedarse en ésta hasta el 23 de 
julio próximo, había sido resuelto 
¡|| favorablemente, al tiempo que se ha- 
bía fijado la fecha del 30 de este 
mes para :la partida de los juga- 
dores. > 

Recién ayer por la tarde, llegó la 
misma información a la Asociación 
Argentina, enviada en forma oficial 
3] por el representante de esta entidad, 
en Londres, que es quien ha reali- 
zado todas Jas tramitaciones ten- 
dientes al éxito de la contratación. 

Quiere decir, pués, que dentro de 
veinte días, tendremos en ésta a un 
equipo de profesionales de tercera 
división, categoría esta que ha pro- 
vocado discusiones sobre las que no 
vale la peña insistir. 

Sin embargo, ratificamos nuestra 
primera opinión. 

Nosotros entendemos que la Aso- 
¡ ciación Argentina ha incurrido en 
un gravísimo error al contratar es- 
te cuadro que no nos puede enseñar 
nada. El objetivo que debe perse- 
guirse con estas contrataciones de 

profesionales no es preci» 
samente el de fomentar las relacio- 
¡nes con el extranjero, porque tra- 
tándose de profesionales que cobran 
por jugar y que cobran mucho des- 
aparece por completo aquel propósi- 
to. Los profesionales, para venir, 
deben venir a enseñarnos; no sien- 
do este el motivo de su visita, la 
Asociación Argentina tira lamenta- 
blemente su dinero al contratarlos, 

Y es tanto más grave el error del 
If nuevo consejo de la Asociación Ar- 
gentina, cuanto que el cuaaro del 
Plymouth Argyle, está muy lejos de 
ser un conjunto de primera catego- 
ría. En la disputa de la Copa Ingle- 
sa, en la que intervinieron 64 equi- 
pos, el Plymouth perdió su primer 
match con el Manchester United por 
uno a cer), perdiendo éste luego 
con el Huddersfield Town, por 3 a 0, 
quien a su vez perdió con el Burnley 
por 1 a 0. Hay que tener en cuenta 
que luego jugó el Burnley con el 
'Swindon Town, empatando el primer 
partido en 1 goal y venciendo en el 
segundo por 3a 1. 

Esto nos demuestra que el Ply- 
mouth está muy lejos de comparar- 
se al Swindon Town que nos visitó 
hace tiempo y que no fué de los 
¿ buenos y que ahora lógicamente es- 
tá en inferioridad de condiciones. 

Sin embargo, esperemos que ven- 
gan. Peor que los “patos” de Esco- 
cla, puede ser que no sean... 


RELACHE FORZOSA 


El veterano y correcto footballer Er- 
mesto Sande, entúsiasta defensor del Sp. 
¡Palermo está de desgracia. 


ñ 

4 

| En el match que el primer cuadro do 
su club jugó contra Est, de La Plata, el 

[seso Sande sufrió un accidente por «l 

¡cual, sus compañeros de team tendrán 
que lamentar la ausencia de él, por un 

tiempo. 

| Deseamos al amigo Ernesto, una pron- 

ta mejoría, en bien de él y de su querido 


En la cancha de San Isidro se reali- 
vará este encuentro por la copa de 
Competencia de la Asociación Amateurs 
de Football 

El hecho de qeu los dos equipos no 
«hayan sido vencidos aun en los mat-, 
ches oficiales por el campeonato y la¡ 


gre, por un empate más producido, 
huestra opinión es de que mañana los 


locales conseguirán imponerse. Nos pa- 


rece su conjunto más fuerte, más cas! En la piscina de la Asociación Cris- 
paz de obtener una victoria Hay en tjana de Jóvenes, se realizará esta noche 
sus líneas más decisión y mejor enten-¡a las :1 la selección enunciada para 


da partir junto con la delegación ciclista 
el próximo le de junio. 
Fué nombrado delegado de natación an- 


competencia, da a. este encuentro un| dimiento, lo que hace pensar en una| constituir el equipo de postas—4 x 200—| te las ol..npíadas de París para que repre- 


interés especial que se ha de an | 
en una concurrencia. numerosa de afi- 
cionados a la cancha de San Isidro que| 
es donde se ha de jugar el match 

Los dos conjuntos han realizado bo- 
nita campaña, justo es decirlo, ven-- 
:endo a cuadros de méritos y demos- 
tando un estado de preparación real- 
mente notable E 

Mañana, pues, será digna de verse la ¡ 
lucha entre ambos, que claro está ha- 
brán de agotar sus recursos para man- 
tener” su calidad de invictos. 

A pesar de que San Isidro, el cam- 


“ REFEREES AMATEU- 
“RISTAS 


Para “los partidos le primera división 
e jugarse mañana se han designados los ¡ 
siguientes árbitros; 

Platense v. River Plate: Gilio. t 

San Isidro v. Tigre: Julio Cuneo. 


Def. de Belgrano v. Estudiantes: Cé- La bondad del equipo lccal, reclente- 


sar Cunco. 

Sp. Buenos Aires v. Sp. de o 
Nay Foino. 

Barracas Central y. F. C. O.: dida. 

Bánfield y Quilmes: Solaroli. 

Lanús v. Independiente: Galli, 

L. Argentino v. V. Sársfield: Casolll. 

Racing" v. Est. Porteño: Nápoli. 

Arg, del Sud v. Sp. Palermo: L. Martí- 
nez, 


PARTIDOS DE 
INTERMEDIA 


Publicamos a continuación los partidos 
de intermedia amateurista a jugarse el 
domingo próximo: 

Sección A: Sp. del Norte v. V. Balles- 
ter; Nacional y. Villa Ascasuso; Liniers 
v. Alvear. 

Sección B, —+ Charley v.Sp. Alsina; San 
Telmo v. G: y Esgrima; Suamérica v. 


.| Wilde; Est. de Bernal v. Talleres; Dep. 


Lomas v. Almagro Central. 


UN TELEGRAMA DE FELI- 
CITACION 


La Asociación Argentina ha remitido a 
los jugadores uruguayos que tun bri- 
flante triunfo conquistaran frente a los 
yugoeslavos, un telegráma de felicitación 
cuya copia le fué remitida en el día de 
ayer a la Asociación Uruguaya. 

telegrama dice: 

“Acepten cordiales felicitaciones rotun- 
do triunfo primer match «límpico impo- 
niéndose brillantemente excelencia foót- 
ball sudamericano. Participamos de vues- 
tro júbilo por este primer éxito de los 
representantes del football uruguayo y 
sudamericano y con tudo nuestro entu- 
slasmo les hacemos llegar el hurra ar. 
gentino por ese triunfo. Saludos—Tedín 
Uriburu; Pebe. 


NOTICIARIO AMATEU- 
RISTA 


Protesta. — El Club Platense ha pre- 
sentado escrito de protesta contra el club 
Bella Vista por el match de tercera di. 
visión jugado el 11 úel corriente. 

H. y Patria y. E. de Bernal, 4a. — El 
referée señor Fellciano Freyre informa 
que el match de la referencia no se jugó 
por no presentar los jugadores de Estu- 
dlíantes de Bernal los documentos de 
identidad reglamentarios. 

Jugadores libres. - Alfredo C. Spertni 
pide autorización para actuar por el Club 
Sportivo Buenos Aires. 

Jugador Américo Battilana. — El ju- 
gador mencionado solicita autorización 
para actuar con botines de lona. 


VIAJAR EN 3a. 


rr 


En Y 


) em camarotes de 3 y 
y mantas de lana. En 
fosiles. 


CLASE SON 
(A. M. Delfino y Cía. 


Especial (pequeño suy/emento de 14 pesos sobre el precio ca- 


URTEADERS Sale 29 MAYO 


Vigo - Coruña - Hamburgo 


Vigo - Coruña - Hamburgo 


VISITE va. AMBOS VAPORES Y SE CONVEN- 
CERA QUE SUS COMODIDADES PARA LA 3. 


CLASE - 


ES UN PLACER 


do los modernos vapores de las Compañías de 
Hamburgo para 


ALEMANIA 


4 camas, con higiénicos colchones, eb- 
Sada camarote, tavatorio de agua se 


= Sale 3 JUNIO 


PERFECTAS : 
( S.A. ) Reconquista 335 


mayor eficacia de su actuación. l que debe representarnos en las olimpía- 

Tigre, indudablemente, ha de hacer ¡das de Pe 
un buen partido, presentando gran re- Con tal mo! 
sistencia a su rival. la Federación 

De todos modos, lebró reunión extraordinaria a la qu 
el match Y muy Tre-¡concu a señores Argerich, Calvo, 
fido. y mn, Rossi y Pertierra, tomando 


vo, el Comité Argentino de 
Arsentina de Natación, ce- 


hay que creer que! 
sea interesanis 


Thom: 
Lástima de verdad que se realice en: diversas resoluciones de importancia. 
San Isidro, pues, si se hubiera hecho. La mencionada selección, será fiscall= 
en esta capital, no hubiera sico difi-' zada en pieno por el mencionado comité 
cil ver el record de entradas del día: habiéndose nombrado árbitro en la mis- 
en este match. Con todo, ia cancha de! ma, al _Dr. Lui: 
San Isidro presenturá un bontio aspecto. | lizada ésta y de inmediato será constituí- 


: do o team, de acuerdo a lus tiempos mar- 


BOCA JUNIORS CONTRA!“**” 
ARGENTINO DE BAN- | 
FIELD 


En la cancha de Ministro Brin y Pé- TIDO 
rez Galáós se realizará mañana este par- és 
tido por el campeonato de la Asociación POUR LA NOBLESSE CONTRA LA 
Argentina de Football. CONTINENTAL 


mente clasificado campcón de 1923 y la! Este partido que debía jugarse el sá- 
buena performance que viene realizando Pado próximo en la cancha de F. C. Oes- 
el equipo visitante, aseguran una lucha te, ha sido suspendido debido ha haberse 
entusiasta y lucida que será sin duda Concertado un amistoso interprovincial, 
una de las mejores del día. entre el equipo de Pour La Nobiesse con 

Beca Jantora formarájasti | el nuevo Club Atlético Talleres de Rosa- 


Argerich. Una vez res-| 


Bidoglio y Mutis; Medic, | lio. 
Busso y Elli; Calomino, Cerotti, Taras- 
coni, Posse y Pertini 


CAMBIO DE FIELD 


El Club La Protectora Balear ha co- 
municado a la Asociación Argentina 
que el jueves próximo hará disputar sus 
partidos en el field de Retiro. 

Quedan enterados los contrarios, 


LA PATERNAL Y SU 
FIELD 


La Paternal ha comunicado a la Aso-| 


ciación Argentina y por ende a todos: 


los que van a ser contrarios el domingo | 


próximo, que los partidos anunciados 
para el día 1 de junio se realizarán en 
el field de Chacarita Juniors, 


PROGRESISTA INSCRIBE | 


VETERANOS 


El Club Progresista ha comunicado a 
las autoridades asociacionistas que ha 
resuelto inscribir equipos de veteranos, 
pues cuenta con varios pataduras que 
tienen intenciones de jugar. 

Es uno más que juega, pues en dicho 
campeonato, 


MAS SOLICITUDES DE 
PASE 


Siguen llegando las solicitudes de pa- 
so de los golondrinas que aun no se han 
ubicado cómodamente, 

Entre las presentadas ayer figuran, 

J. Mosca de Adrogué a Martín Arin 

M. Silva de Casares a Bella Vista. 

R. Raggio de Nueva Chicago a Bulnes, 

ES Salvaresa de Alvear a La Paternal. 
Arin. 


PLATENSE CONTRA RI- 
VER PLATE 


En la cancha de “Platense” amateu- 
rista se jugará mañana el partido de 
primera división entre los clubs del epf- 
grafe, correspondiente a la copa de com- 
petencia. 

Dadas las malas performances que 
viene realizando el equipo de la Avenida 
Alvear, no le vemos chance en dicho en- 
cuentro, puesto que los calamares debe- 
rán imponerse y por varios goals, 

River Plate formará: J. Crotti; P. 
Choporena y J. Giudice; R. Taramasso, 
C. García y A. Traverso; R. Medone, 
T. Guinazraín, D. Lattari, P. Licciardi y 
C. Zallati. 


ALVEAR v. B. ALUMNI 


Por la disputa de los dos puntos del 
campeonato de primera división se medi- 
rán mañana los teams de los clubs del 
epígrafe, en el field que el primero posee 
en Hidalgo y Antisala. 

Los equipos formarán: 

Alvear: Cancino, Arrousez, Suárez, Ma- 
drich, J. Fernández, Barcorich, Medina, 
Arias, N. N., Giudice y Solano Mattos. 

B. Alumni: Bísso, Massuco, Siciliant, 
Bernal, Seresi, Borazuú, Pardal, Marta- 
ni, de la Rosa, Soro y Barrerz, 


Terraza de Temperley a Martín! 


Dicho encuentro se jugará el próximo 
domingo en la cancha de Gimnasla y Es- 


I despertado una enorme expectativa, dada 
la composición de los dos elevens que 
reunen en sus filas a los mejores juga- 
dores argentinos. 

| Los trámites para conseguir un tren 
¡expreso con rebajas están bien encamina- 

das, esperándose para mañana una con- 
testación favorable. 


UN BUEN PARTIDO 


Los de Arg. del Sud recibirán mañana 
la visita del entusiasta primer team de 
Sportivo Palermo para disputar la copa 
de Competencia. 
| Resultará sin duda alguna, dado el va- 

ler de ambos elevens, un partido intere- 

sante digno de presenciarse. 


UN TELEGRAMA DE LA 
LIGA DE PARANA 


El presidente de la Liga de Paraná 
lha enviado al señor -Escobar- Bávio que 
presidió la delegación argentina' que fué 
al Paraguay y que al regréso' Jugó énPa- 
raná, cl sigulente telegrama: 

“Delegados Liga Paranaense y jugado- 
res retribuyan cordial saludo a esa sim= 
pática delegación y correctos Jugadorca 
porteños. — Guillen”. 

Esto se llama no ser amatcurista. 


SPORTSMAN v. DEL 
PLATA 


En la cancha de Del Plata; actuando 
como locales los de Sportsman, se reali- 
zará mañana oficialmente el partido an- 
tedicho. 

La rivalidad de barrio hará que los 
jugadores actúen con el máximum de 
entusiasmo, a lo que se sumará también 
la falta que a los dos cuadros hacen los 
dos puntos reglamentarios a disputarse, 


por su mala colocación en la tabla de | 


resultados. 


ASOCIACION ARGENTI- 
NA DE FOOTBALL 


Primera División e Intermedia Reserva" 
Sporisman v. Del Plata: Ataun y 
Martínez R. 
Alvear v. pe Alumni: 
Pastore. 
Boca Juniors v. Arg. Bánfield: Louzao 
y Sosa. 
Arg. Quilmes v. Sp. Barracas: Fran- 
*| colino y Rodríguez. 
ES Y. Ea del Norte: Scarone 


López R. y 


E Porvenir v. AE Juniors; Novarino 
y Sorigna. 

Porteño v. 
Garigliano. 

Huracán v. Urquiza: Pérez y Teófilo, 

All Boys v. Palermo: Moretti y Si- 
rollí. 

N. Chicago v. Platense: Cellerl, 
Intermedia y Segunda División— 

Dep. Saavedra v. Caseros: Costa y 
Freytes. 


Progresista; Stévano y 


grima de la localidad mencionada y ha| 


sente a esta Federación, al señor Enrique 
Thompson, como igualm«nte se le comi- 
sionó para que entreviste a los miembros 
de la Federación Brasileña de Natación, 


¡Para que conjuntamente con sus simila- 
¡res del Uruguay y Chile, pueda instituir- | 


se el campeonato sudamerica.o de nata- 
ción anualmente. 

Igualmente fueron nombredos los se- 
ñores Ricardo Calvo y Simón Rossi, para 
que fiscalicen las pruebas internas de 


natación que el próximo sábado 31 del co- | 


rriente, realizará la Asociación Cristiana 
de Jóvenes, en su local del Paseo Co- 


os participantes, para que pue-¡ lón. 


: SUSPENSION DE UN PAR.-| enpossi v. Scarone A. 


Deuscher Fusseball v. Chacabuco Ju- 
niors: Alsiride v. Fernández A. 

Retiro v. Centrai Argentino: 
y Depascuale. 

Unión y. Bulnes: Bártolo y Gilardoni. 
Barracas Juniors y. Los Andes: Thiem 
y Lamberti. 

Martín Arin v. Nacional; Braccioli v. 
Colombo, 

Adrogué v. Wilde: 
rroti. 

Sarmiento v. Porteños Unidos: Zas y 
Celli, 

C. G. B. A. v. Leandro N. Alem: CÁ- 


Bidone 


Clemente y Pe- 


| satti v. Papa. 


Sp. Monserrat v. La Paternal: Ca- 
¡vatorta v. León. 

La Balear v. Buenos Aires: Yolidori 
yy Rey J. 

Morón v. Bristo: Galdi y Alcoba. 

Sp. Ramos Mejía v. Moreno: Vizcai- 
no y Martín» M. 

Estos nombramientos deberán ser re- 
| tirados hasta el día de hoy, a las 19. En 
¡caso contrario, se entregarán a sus re- 
emplazantes. No se enviarán por correo. 


| PORTEÑO SE MEDIRA MA- 
ÑANA CON PROGRE- 
SISTA 


El match se realizará en la cancha de 
Argentinos Juniors 


Football, se medirá mañana el team su- 
perfor de Porteño con el de igual cate- 
goría de Progresista. 


+ 


bai NOCHE SE REALIZA LA SELEC- (EL PROGRAMA DE 
CION DE NATACIÓN 


peonato, lleva un punto menos quo Ti- | [Jng vez finalizada ésta, se constituirá el team de postas 
que debe representarnos 


FOOTBALL DE 
MAÑANA 


ASOCIACION 
ARGENTINA 


PP 

—Sportsman contra Del Plata, e 
Avenida Vélez Sársfield y Riarte, 

—Alvear contra Bocz Alumni, en 
Hidalgo y Antosana, 

—Boca Juniors contra Argentinos 
de Banfield, en Ministro Brin y Pé- 
rez Galdós, 

—San Fernando contra Sportivo 
En Sud, en San Fernando. 

—Argentinos de Quilmes contra 
Sportivo Barracas, en Quilmes, 

—Temperley contra Sportivo del 
Norte, en Temperley, 

—El Porvenir contra Argentinos 
Juniors, en Gerli. 

—Porteño contra Progresista, en 
la cancha del Club Argentinos Ju» 
niora. 

—Huracán contra Urquiza, en la 
cancha de Sportivo Dock Sud. 

—All Boys contra Poe en Se- 
gurola 1351, 

—Nueva Chicago contra Platense, 
¡| en Mataderos 
ASOCIACION AMAT EURS— 

—Platense contra River Plate, en 
Manuela Pedraza y Cramer, 

—San «Isidro contra Ti 
San Isidro. AS 

—Defensores de Bel 'o 
Estudiantes, en Nañez. o 

—Lanús contra Inde 
a 'pendiente, en 

—Liberal Argentino contra Vélez 
Sársfield, en la cancha de F, C, O, 

—Sportiyo Buenos Aires contra 
Sportivo de Almagro, en la Isla Ma- 
ciel, 

—Barracas Central contra F. C, 
O., en Olavarría y Labarden. 

—Banfield contra Quilme 
Banfield. > ná 

—Racing contra Estudiantil Por- 
tefio, en Avellaneda, 

—Argentinos del Sud contra Sp. 
Palermo, en Avellaneda, 


una actividad asombrosa para la 
de los jugadores que quedan libres de 
Otros clubs, 

Pero con todo, demuestran tener poco 
corazón para la lucha, pues sus equi- 


Por el campeonato oficial de primera | pos, cuando pierden algunos partidos, ya 
división de la Asociación Argentina de¡no se presentan o si lo hacen van in- 
peompistos 


Amigo Grasi, hay que inculcar a 
jugadores más espíritu deportivo, pues 


El match que promete ser interesante | las derrotas no deshonran a o 


por la igualdad de fuerzas de ambos 
conjuntos, se llevará a cabo en el campo 
de deportes que el Club Argentinos Ju- 
niors posee en la calle Estomba 902, ac- 
tuando Portefio en calidad de locales. 

El Club Golf, presentará el siguiente 
equipo: 

F. Diez; B, S. Dedovich y F. Camet; 
P. Loncan, E. Cacopardo y E. Arlandin!; 
F. Duch, A. Oliva, N. Vivaldo, P. L. 
Venturini y S. G. Abella, 


BASKET-BALL 


Federación Argentina de 
Basket-Ball 


Es lamentable tener que hacer cons- 
[tar el desgano y la poca voluntad que 
demuestran tener la mayoría de los de- 
legados que concurren a la Federación. 

Para el lunes 26 fueron citados todas 
las instituciones para la asamblea or- 
dinaría y la mayoría de los señores de- 
legados (ya viejos en la Federación), 
haciendo gala de un desconocimiento 
¡absoluto del artículo 30 del Reglamen- 
¡to Interno, concurrieron a la asamblea | 
sin los poderes correspondientes, y no 
conformes con no llenar este requisito, 
todavía se permitieron el lujo de | 
tarde. 


nuevo como éste, en el que todos de- 
ben contribuir para su desarrollo, ocu- 
rran estas:cosas, haciendo que los dele- 
| gados trabajadores pierdan la buena vo- 
luntad que tienen. 

En vista de no haberse podido efec- 
tuar la asamblea y habiendo número 5u- 
ficiente, se efectuó una reunión de la 
J. D. P., en la que se discutieron algu- 
nos asuntos que. hacían dormir a cier- 


tos delegados, y si no que lo diga el se- 


Sp. Olivos v. Victoria: Taybo y Fre- 
chou. 

Villa Crespo v. erminal: Villar y To- 
rres. 

Sp. Balcarce v. Sp. Villa Ballester: 


El equipo de “quesos” de los referees que el domingo último fueron vencidos 
por la intermedia de Sportivo de Almagro 


for Ponisio. 

Esperamos ver para la próxima cita- 
ción a todos los delegados con sus res- 
pectivos poderes y ser puntuales y, 50- 
bre todo, no dormirse durante la asam- 
blez. 


Olimpia acaparador 


Esta prestigiosa institución, que a 


| Grasi tieno_ por_ presidente, o tiene por presidente, desarrolla 


Por estas razones no pudo tl: 
la asamblea, la que ha sido postergada 
para dentro de 15 días. 

Es una lástima que en un deporte 


Florida de fiesta de 


Esta popular institución ha prepara 
do para mañana jueves un interesant 
progama con.motivo de la distribució: 
de premios a los ganadores del campeo 
nato interno, 

Se jugarán los siguientes partidos:; 

Novicios A v. Novicios B, 

Tercera A 'v. Tercera B. A 


Hindá v. C. U. B. A. 


Ha despertado sumo interés este par. 
tido que se disputará por el Campeona.» 
to de Novicios el domingo próximo, pues 
obteniendo la victoria el equipo de C. U. 
B. A. se clasificaría Campeón de la Zo. 
na A y en caso contrario empataría el 
primer puesto juntamente con Hindú y 
Racing. Será un partido que hará épo. 
ca, ya que los dos equipos van a l: 
lucha sumamente afilados, 


Bonetti enfermo 


Se encuentra alejado de toda activi 
dad deportiva, desde hace varios días 
por estar enfermo. 


acemos votos para su pronto resta 
biecimiento. 


MAYORIA ABSOLUTA 


En los partidos a realizarse de pri- 
mera división, el día 29 del corriente, 
según resolución de la Asoc. Ama- 
teurs, y Asoc, Argentina, Jugarán en- 
tre otros los siguientes clubs: Ar- 
gentino de Bánfleld, Alvear, All Boya, 
Arg. del Sud, Boca Juniors, Bánfield, 
Defensores de Belgrano, El Porve- 
nir, Estudiantes, Estudiantil Porteño, 
F. C. Oeste, Independiente, Nueva 
Chicago, Palermo, Platense, Sport. 
de Almagro, Sport. Dock Sud, San 
Isidro, Sport Buenos Alres, Sport. 
Palermo, Racing, River Plate, Urqui- 
za, Tigre y Vélez Sársfield; todos han |; 
adquirido los equipos en nuestra casa, |! 
lo que evidencia la alta calidad de 
nuestros artículos, cuyos precios es- 
tán siempre en relación a la bondad 

de los mismos 
BARBERA MATOZZI Y CIA. 
“Los Deportes” Esmeralda 333 
T. T. 37 A 0078 
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LACASA SECRETA” EN EL SMART 


CON GRAN EXITO SE ESTRENO ANOCHE LA PIEZA DE DARIO NICCODEMI 


Una eacena de la comedia de Niccodemi. A los lados, Blanca Podestá y Aida Celestino en sus papeles. 


Una concurrencia numerosa obtuvo la 
velada extraordinaria de anoche cn el 
teatro Smart, la 
enunciado fué en honor de la misión ita- 
liana que preside el embajador Giurati. 
Tuvo lugar en esta función el estreno de 
una versión castellana de.“La casa se- 
£reta”, de Darío Niccodemi, de que es 
autor Julio F. Escobar. 


Digamos antes que nada que la tra- 
ducción de Escobar es una de las más 
correctas y prolijas de entre las mu- 
chas que ha realizado el conocido autor 
y periodista. Es que en realidad, por 
tratarse de una producción cuyo autor 
ha traducido los estados de alma y los 
pensamientos de sus personajes en diá- 
logos literarios, exigía del traductor 
hna mayor inteligencia y esfuerzo. Me- 
diante todo esto, Escobar ha consegui- 
do mantenerse fiel a Niccodemi, hasta 
el punto que la versión que hemos co- 
nocido anoche no difiere sino en muy 
pequeños detalles, de la original que 
conocimos en el Cervantes con la com- 
pañía encabezada por su propio autor. 
En cuanto a la pieza en sí misma nada 
tenemos que agregar al comentario am- 
plio que ella nos mereció en la oportunt- 
dad de su estreno. Comedia escrita al 


parecer, bajo la influencia de apastona- | 
das lecturas de Gabriel D'Annunzio, “La | 


casa secreta” es un reflejo de esas pá- 
Einas dolorosas y terribles del D'Annun- 
zio novelista. De ella, no sabríamos de- 


cir a ciencia clerta, si cs un alto jalón | 


Lo PE ai 


LA FLORERIA 
MEJOR PRESENTADA 


E. HINTERMETEA 


CANGALLO 701 ' 
UT.33 AVOA 3675 


INCONVENIENTES DE LA 
SOLEDAD 


El ser humano es un animal gregarlo: 
física e intelectualmente se mejora con 
el compañerismo. La experiencia de to- 
os los siglos nos demuestra que no se 
debe comer solo sino en sociedad y con- 


versando mientras comemos, La conver- | 


sación en general no requiere mayor es- 
fuerzo intelecival. 


El que se ve obligado a comer solo por i 
múltiples circunstancias, debe ingerir | 
despaciosamente los alímentos para rea- 


lizar una perfecta masticación. 


Además, es conveniente tomar poco | 
antes o después de las comidas 1/2 cu- | 
charadita de bicarbonato catálico, con | 
el que se asegura una perfecta digestión ¡ 
y se corrige cualquier función irregular 


del aparato digestivo. 


A LOS PADRES 
DE FAMILIA 


BL PROBLEMA DE LAS SUBEIS- 

TENCIAB.—EL PROBLEMA DE LOS 

ALQUILERES—EL PROBLEMA DE 
LA EDUCACION 


TODOS ESTOS PROBLEMAS 
DEJAN. .DE SER TALES, SI US- 
TED TIENE A SU FAMILIA 
CONTENTA, ALEGRE Y SATIS- 
FECHA DE VIVIR. 

Para estar contento hay que 
ber reir, para saber reir, hay que 
reir mucho, para reir mucho, hay 
que gastar mucho en diversiones, 

Pues bien, todo esto lo resuelve 
gastando poco, muy poco, usted; 
POR UN PESO Y CINCUENTA 
CENTAVOS. 


¿COMO ? 


Va Ud. al Teatro Mayo 
ve Ud. EL INMORTAL GENOVES 
e la compañía JULIO HANJUAN 
y se encontrará Vd. satisfesho de 

haber nacido, 
Vea El Inmortal Genovés 


y HAGASELO VER A LOS SU- 


YO3, Y A REIR. 
No olvide que la alegría es la 


vida. 


que como se habia| 


o un desliz en la obra del autor de 
| “Scampoio” y “Le refuge”. 

Merece señalarse como un gran acier- | 
¡to artístico la interpretación que hizo | 
de ella la compañía de Blanca Podes- | 
tá. El personaje de Ana fué realizado | 
por esta primera actriz en forma que 
le valió entusiastas aplausos de parte| 
de la numerosa concurrencia que llena- | 


ESPECTACULOS 
DE LA OPERA) 


Confirmóse el éxito de 
la compañía de Inés 


Lidelba 


de las localidades, la afluencia de públi- 
¡co fué grande anoche en la Opera, don- 
¡de el éxito de la compañía de operetas 
Lombardo - Caramba, de la cual es des- 
| tacada vedette la simpátiquísima Inés 
Lidelba, ha confirmado la muy excelente 
impresión que produjera en la velada de 
su presentación. 

“Ii paese dei Campanclli” la regocija- 
da producción de Lombardo, sc manten- 
drá hoy en cl cartel reportando aplausos 
a todos los elementos del conjunto y 
principalmente a la primer figura del 
¡elenco que realiza en clla 1ma labor en- 
comiable, Decididamente, la Lidelba se 
ha metido al público en un zapato, m 
diante la gracia y los encantos que Dios 
le ha dado. 


“TIERRA BAJA” EN 
EL AVENIDA 


|. La compañía de Enrique Borrás pon- 
drá en escena esta noche, por primera 
vez en la terhporada, el drama de Gui- 
merá, “Tierra baja”, producción que 
sirviera al primer actor nombrado para 
cimentar su fama de buen artista. 
Como existe cierta expectativa por 
volver a escuchar esa obra, a través de 
un intérprete como Borrás, no hay duda 
que el Avenida resultará pequeño para 
atender la demanda de localidades. 


¡SE SUSPENDIO NUE- 
¡VAMENTE LA TEM- 
PORADA DEL 
| CERVANTES 


Era de preverse, El acuerdo entre Ja 
¡empresa del teatro y la de la compañía 
1 


TIOS 


SS 


ba totalmente la sala. Desempeñ£ronse 
además con acierto los actores Giussa- 
ni, Achiardi, Zama; las actrices Caine- 
Ni, Ghio, Blanca Vidal y demás elemen- 
tos del conjunto. 

la mise en scene dirigida por Alber= 
to Ballerini ha sido í; rochable y a la 


ly la boga que alcanzara en tiempos del | 


| EN” PARIS SE HA 
ERIGIDO UN MONU- 
MENTO A SARDOU. 


| Los parisienses acaban de erigir en la 
| Plaza de la Magdalena, una estatua a 
| Victoriano . Al igual que las gran 

des y tradicionales glorias de las letras 

frangesas, el célebre autor de 
' "tiene al fin su monum: 
bemos Ja impresión que este definitivo | 

homenaje al gran 
| producido en las mu 
| francesas, pero de cual, 
| conozcamos que la mem 
| maestro era acreedora 3 
| del bronce. 

No es el caso de recordar aquí, el siw- | 
¡nificado de la obra del autor de “Fedo- 
ra" dentro de la dramaturgia francesa y 
| europea. | 
se y Re, 


exaltación | 


DOS pasea- 
Jas del »gran 
os escena- | 
ue Victorlano 
neular univers 
Sardou sigue emocio- | 
nando y los públicos de todas partes. A 
despecho de las transformaciones de la | 
¡ sensibilidad, ese teatro — teatro de pa- 
siones violentas y nad: ás que pasio- 
nes, conserva un atractivo 
principalmente sobre los públicos feme- 
ninos. Es el caso de recordar aquella 
ción de Hugo en el prólogo 
los hombres cultos aman 


idad. Hoy raism 


ción, y las mujeres, las pasione: 
ría difícil que este teatro patético, de 


¡ máticas proyectadas sobre el corazón del 
| público recobrara su antiguo esplendor 


maestro. No sería difícil, decimos, te- | 
niendo en cuerta la exacerbación cere- | 
bralista de la producción actual, sólo | 
apta para espíritus de “élite” con los 
cuales el teatro como institución no pue- | 
de vivir. 


QUINTANILLA 


altura de la presentación que la misma 
obra tuvo en el Cervantes. 


JUANA BALDRICH 
DE MARTINEZ 


Su fallecimiente 


Tras una larga enfermedad falleció 
ayer la señora Juana Baldrich de Mar- 


Con la prudente rebaja en los precios | tínez, que fué discretísima dama jovew | 


en varios elencos nacionales. 


Su úitima temporada la hizo con Or- 
filia Rico, en el teatro Nu 

El fallecimiento de la señora de Mar- 
tínez ha causado hondo pesar entre la 
gente de teatro, pues l, tinta era es- 
timada por su modestia y por su bon- 
dad. 


A 
Fall era demastado precario. Casi, casi, 
iba prendido con alfileres... A la prime- 
ra discusión se deshizo lo acordado. Y no 
tardó en venir, pues se trató ayer en la 
tarde de la reclamación de los profesores 
de orquesta por pagos de sus laberes, 
No ha habido más solución que inierrum 
pir nuevamente la temporada, iniciada 
con tan mala estrella, del maestro Luv 
Fall y de su compañía en el Cervantes, 


El popular actor cómico de la Come- 
dia, caracterizando un jefe do policía 
chino en “La Piscina de Budha 


(Dib. de Silva). 


UNA ENTREVISTA 
DE LOS AUTORES 


¡ 
poderoso, | 
| 
| 


en el teatro, las ideas; el pueblo, la ac- | 
No se- | 


| conflictos pasionales y situaciones dra- | 


fartístico, 


“MANON” OBTUYO 


RELATIVO EXITO 


María Zamboni, celebrada artista lírica que esta nocho se presentará ante el pú- 


blico del Colón en “Bohéme”, en la func 
Italiana. Reaparecerá también el 


En tercera de abono subió a escena 
anoche “Manon”, de Massenet, cantada 
en relativo francés por la soprano Ma- 
deleine Bugg, el tenor Miguel Fleta, el 
bajo Paul Payan, el barítono Segura 
Tallien y otros elementos de la compa- 
ña lírica. Ha sido una “Manon” dis- 
Creta, pero nada más que discreta, la 
de anoche. Y es que todos los espec- 
táculos no pueden alcanzar el nivel ar- 
tístico de “Boris Godunoff” ni la fuerza 
expresiva de “Carmen”, las dos exce- 
lentes versiones que hay que registrar 
en esta temporada. “Manon” tuvo su 
encanto no sólo sobre el apasionado y 
rendido caballero Des Grieux, sino sobre 
el público. Al anuncio de la delicada y 
bella producción de Massenet, que se ha 
incorporado definitivamente al reperto- 
rio de la predilección del público, la sa- 
la, que hasta hoy y exceptuando la ve- 
lada de sala, presentaba un aspecto frío 
y casi desolador, pareció animarse. Ma- 
yor concurrencia en palcos y plateas y 
cariñosa acoglda u los artistas. 

La “Manón” de anoche no ha de que- 
dar, por cierto, entre Jos mejores 
cuerdos de las veladas dal Colón, lo que 
no quita que haya tenido momentos in- 
teresentes. Madeleine Bugg, la prota- 
gonista, es Ja joven sopran> francesa 
que en la temporada del Coliseo, hace 
tres años, revelara algunns condiciones. 
En el tiempo trascurrido, Mile. Bugg 
¡debe haber completado con éxito sus es- 
¡ tudios de canto y su perfeccionamiento 
porque anoche ha sido una 


CON NOEL revelación de inteligencia y de aptitu- 
¡des que le honran en ulto grado. Su 


Una circular de la Sociedad Argenti- 
ha, nos pone en antecedentes de la en- 
trevista celebrada por una comisión de 
esa entidad con el intendente municipal 
señor Noel, con el propósito de solicitar 
se establezcan premios de estímulo a la 
producción teatral argentina. 

Hc aquí lo que nos dice el secreta- 
rio de la Sociedad de Autores: 

“Tengo el agraño de poner en su co-| 
nocimiento en el día de hoy, a las 
16, el señor intendente municipal se- 
Jo Carlos S. Noel, recibió a los dele- 


dos de csta sociedad, señores Julio 
z Gardel, José Antonio Saldías y! 
J José De Rosa, oulenes concu-| 
[rieron pidiendo al refereido funciona- 
rio el establecimiento de los premlos| 


K 


Cas > 

Nuestro ehasiretó ha sorprendido wz 
momento izterezante del aspecto que 
Dresentabz anoche la platea del Porte- 
fo, con motivo de exhibirse el divertido 
número de “Las sombras en relieve”, la 
últirea novedad del casino de París, que 
Romero y Pelay se han apresurado a 
Ofrecer 2 nuestro público. 

El fxito de “Las sombras en relieyo' 


ha siéo grando. Les exspeciziores hsn 
seguido eva creciente interés las altar- 
nativas cómicas de esc número, que por 
momentos paroce e4quirir vison de ira- 
gedia... Tal cuando los picapedreros 
tiran enormes piedras que parecen ate- 
rrizar en ia cabeza de los tranquilos es- 
CES y cuando la araña gigantes- 


 “LASSOMBRAS EN RELIEVE” DEL PORTEÑO | 


1 
j 


1 
[ 


es parece acariciar el aterciopelado 7os- 
tro de las damas... 

“Las sombras en ralisye” ha de cons- 
tituir para el conjunto del Porteño un 
poderozo aliciente para los habitués, 
¡Lástima que el teatro resulte chico pa- 
ra contener el público que pretende lo- 
calidades. 


| “Manon” no va 2 0 


acar el recuerdo de 
ras, tanto italianas 
en determinado mo- 
mento parecía vencer a la debutante el 
recuerdo de aquellos grandes figuras de 
la escena que en idéntica situución ten- 
tral despertaban el recuerdo. Aún no 
tiene la señorita Bugg la antoridad es- 
cénica suficiente, pero tampoco es posi- 
ble negarle sus dotes de intérprete in- 
teligente, compenetrada slempre de la 
emoción del momento y expresándola 
con medios discretos y veraces. Su la- 
bor como cantante fué, asimismo, esti- 
mable. La señorita Pugg dijo con gra- 
cia la gavota y cantó con sentimiento y 
Arte, y con una voz simpática sus prin- 
cipales trozos de corapromiso. La seño- 
rita Bugg, que ha figurado en los re- 
cientes elencos de la Scala de Milán, 
viene al Colón convertida en una actriz 
y cantante que no logró parar desaper- 
municipeles de estímulo a la producción 
teatral argentina, 

El señor Noci, desp: 


gloriosas predece: 


de encontrar 


| atendibles y justas las razones aducidas 


por los delegudos de la Sociedad Argen- 
tina de Autores y convenir aigunos Ge- 
talles sobre el establecimiento de dichos 
premios, autorizó a la Sociedad de Au- 
tores para presentar el anteproyecto, el 
fual será confeccionado teniendo en 
paenta el interés de los autores en ge- 
l ral y presentado en la semana próxt- 
a. 

Salúdalo atte. — J. A. Saldías, secre- 
tario.” 


Dr. A. Garfunkel 


MEDICO CIRUJANO 


Del Hospital Ramos Mejía y del 
Dispensario Antivenéreo del H. 
Pirovano 


Esfermedades internas, niños 
y secretas 
Consultas de 15 a 17 


U. T. 61, Corrales 1010 
Boedo 1796 


(CURA N 


D, CARRERA, Rivadavia 


LA BOTANICA 


ión de gala en honor de ja Embajada 
| celebrado tenor Angelo Minghetti 


y cibiaa anoche, al actuar en un rol de 
importancia. 


La labor del celebrado Miguel Fleta en 
“Manon” es mucho más discutible que la 
de su “partenaire” francesa. Cuando el 
año pasado el tenor Fleta cantó la mis- 
ma ópera, en la excelente compañía Je, 
Ninon Vallin, Crabbé y Journet,: hubo! 
oportunidad de decirle al hoy célebre can 
tante que esa incursión suya en el re- 
pertorio francés y en un tipo de tenor 
Que la tradición quiere lírico o ligero, no 
encuedraban dentro de sus escasos co- 
nocimientos del francés y dentro del co- 
lor y el volumen de su yoz que tiende, 
definitivamente, hacia la cuerda dramá- 
tica. Y si Fleta, en la noche anterior nos 
había brindado una excelente interpre- 
tación de Don José de “Carmen”, su Des 
Grieux de “Manon” no tuyo ni para tl 
cantante ni para cl intérprete, relieve al- 
gúno. Fleta, cantando este rol, lo hace a 
su modo, con su tradicional defecto de ar- 
bitrariedad en la versión vocal. Anoche 
cantó con una excesiva complacencia del 
maestro Belleza, Calderonizó y filó notas 
a voluntad, introdujo adornos de dudoso 
gusto en la romanza del segundo acto; 
olargó el ritmo del dúo del primer acto; 
buscó el efecto fácil e inmediato. Natural- 
mente obtuvo los aplausos que eran de 
esperarse. Y, como artista, conibido den- 
tro de un Idioma que le obliga a pesar 
cada sílaba ante el temor de decir un 
camelo, su Des Gricux pasó completa- 
mente inadvertido. 


No ha hecho progreso alguno del año 
pasado a la fecha y hasta su francés nos 
pareció anoche de calidad más dudosa. 
Obtuvo bellísimos efectos vecales en la 
romanza y en los momentos dramáticos 
de San Sulpicio y en el último acto. Es 
que alí triunfaba la voz de Fleta, mara- 
villosarnente ida y expresiva. Y la voz 
es lo único que no cabe discutirle por'el 
momento. Con su intervención en “Ma- 
nón” Flet tisface sin duda un poco 
de vanidad de cantante, la de abordar, 
todo el repertorio y en otro 
idioma. ; 

Segura Tallien hizo un Lescaut dis- 
ereto y las masas corales y partiquinos 
ge portaron bravamente, Tn la orquesta. 
se notó a las claras la falta de ensayos; 
El maestro Belleza, con lo que pudo ob- 
tener en la masa orquestal, sacó algunos 
efectos apreciables. En gcneral, alargó 
los ritmos e italianizó ta partitura de Mas- 
senet. 


¡Por qué me Falta 
Vitalidad? 


miles de hombres z= Hacen frecnente- 
mente esta pregunta La respuesta es: 
porque la sangre está depauperada, exca- 
sa en glóbulos rojos, llena de impurezas. 
Esa sungre n abostece energía ni virill> 
ded: le faltan elementos que sólo purifi- 
cándola completa y redícalmente, pueden 
reavivarse en el organismo, ( 
No precisa recordar lo que cy usará exa 
zondición vicluda en la sangre eso dema. 
siedo lo sabemos. Lo que importa es mu 
ber cómo corregir el mal BIERRO NU« 
XADO contiene, precisamente, lon ele 
mentos necesarios para purificar bien la 
la angre y enriqueceria para que rutore 
ven la energía y la virilidad HIERRO: 
NUXADO contiene hierro como el mismo: 
hierro de la eangre humana Como sq 
ven todo alos médicua, sin hierro su sane: 
gre Do puede s-! pura al producir enera 
gía y vitalidad HIERRO NUXADO m9 
es “un cúrsic todo” y sólo se recomien« 
de pare lor desarreglos de la sangre y, 
los nervios, “ales como sangre impura, 
anemia, nearasienia, depresión O debilie 
gd nSTvusa A 
Dos semunzs deraostrarán lo bien que 
puede hacerle 4 HIERRO NUXADO, 
Tofas lan buenas farmacias lo renden, 


— 


¡ATURAL) 


Hierbas A eficaz de ls «e<afermedades, 

H iv Natural. para poder 

ell está oyanto es nevecita para la vida. Se atiendo de 9 a y dela 
Pidan folletos explicativos. 


vivir fuertes y sanos: 


6833, U. T, 2223 (Flores), 


Mi primer encuentro con Le-] 
ninr— 


Llegué a Londres en el otoño ue 1902, 
Era una mañana nebulosa, hostil... lon- 
dinense. Un automóvil me condujo has- 

» ta el domicilio de Nicolás Lenin. Fran- 
queóme la entrada la esposa de la per- 
sona a quien yo iba buscando. 

—¿Está el señor Nicolás Lenin? 

La dama se apresuró a contestarme, 
atenta: 

—Aun está en cama; pero e: 
tea, iré a notificarle su visita. ¿ 
bre? 

Alargué una tarjeta a mi amable 
terlocutora, quien se retiró al interior de 
las habitaciones, regresando después de 
breve intervalo. 

Cuando me vi con Leni 
cibió tan afable, tan expresi 4] 
de aquel momento cautivó mi ánimo. 
Como si fuésemos antiguos camaradas, 
departimos largo tiempo. 


fifa de la señora Lenin, sendas tazas de 
te y juntos salimos después a dar un 
paseo a través de la populosa. ciudad. 
Llegamos hasta la Abadía de Westmins- 
ter y por la parte exterior admiramos 
su estilo arquitectónico. 

¡A través del largo paseo por las ca- 
Nes de Londres, Lenin trata de auscul- 
far mis sentimientos; quiso conocer mis 
Ídeas, se empeña en saber con quién es- 
taba paseando. 

Contestaba yo a sus preguntas con 
respuestas categóricas, sin vacilaciones; 
y así le hablé acerca de los desterrados 
rusos, de los grupos de obreros inter- 
macionales reunidos en la capital britá- 
mica y le manifesté haber leído su libro 
titulado “El desenvolvimiento del capi- 
talismo en Rusia”. 


La señora Lenin se tom6 interés por 
sí, y por su intermedio alquilé una ha- 

, bitación cerca del lugar donde habita- 
ban Vera Ivanova Lasulich, la famosa 
heroína que atentó contra la vida del 
general Trepov, cortesano favorito del 
zar Nicolás, y el gerente de la revista 
Mibertaria “Spark”, llamado Blumenfeld. 
Frecuentaba yo a menudo a Vera Iva- 
mova y a Blumenfeld, y en aquellas am- 


ilustre sovictista. 
Trot: 


» 


egrupación dolsheviky cn el año 1903. 


autor de tan notabies escritos y dibujos. 

—El autor es Nicolás Lenin — me 
replicó el gerente. 

¡Aquelios artículos estaban escritos en 
primera persona, es decir, el autor anó- 
nimo se expresaba a cada momento de 
este modo: “Yo dije tal cosa' Yo es- 
cribo para los agobiados” por el 
estilo. Aquel “Yo” tan personalísimo 
resaltaba más en aquellos sus escritos 
sin firma. 

—Es que Lenin es un enigmático — 
me dijo Blomteid, — pero cuando él es- 
cribe de tal modo, alguna ventaja le 
habrá encontrado. 

Muchos días acompañé a Lenin al 
Museo Británico, donde acudíamos, él a 
estudiar sus teorías sobre el capital y 


Ei propietario quería la revolución ru- 
sa, pero sin violencias, pacíficamente, y 
Lenin deseaba todo lo contrario. 

“Es necesario, escribía Lenín, que los 
bajadores aprendan a formar peque- 
ños grupos convenientemente discipli- 
nados para combatir con la poli y los 
soldados.” 

Las relaciones entre Martov y 
se enfriaron. 


Lenin 


Cómo. era Lenin— 


El colosal ingeniero de la revolución 
rusa no era solamente un genio políti- 
co, sino también un erudito en estudios 
y conocimientos teóricos sobre filosofia 


| . Orilica 
LEON TROTZKY DESCRIBE S 


Miércoles 28 de Mayo 1924 


njermedad que hizo temer por la 


nin eran características del formidable 
talento del maestro. ; 
nm socialista escucha- 


an en Londres modesta- 
compañía de la madre del 
2 departa- 


en 


mertito de dos habitaciones. 
Recuerdo que la primera vez que me, 
quedé a comer con 
comedor dimi: . El menú 
se redujo a unas delgadas rebanadas de 
carne frita servidas sobre un trocito de 
pan. Bebimos te en abundancia. | 


Varios estudios de la expresiva fisonomía de León Trotzky 


Saboreamos, en la agradable compa- |] el trabajo; yo, francamente, a entrete- 


nerme con alguna novela de Tolstoy o 
Dostoiewsky. 

Algunos meses después, conversando 
confidencialmente, Lenin me hacía cier- 
tas confidencias. Un día ss esplayó con- 
migo, y me comunicó que no estaba de 
lacuerdo con el pensar de Marta, el 
propietario de la revista “La Antorcha”, 
de la que Lenin era director. 


y literatura. Conocía perfectamente va- 
rios idiomas extranjeros. En su trato 
con las gentes de toda condición, era 
¡afable y atento y con los subalternos 
| fué siempre enérgico, pero sin exagerá 
da severidad. 
Era inflexible con los ladrones y cri- 
minales, a los que aborrecía. 


La ironía y las frases satíricas de Le- 


En as la comida planeamos fijar la 
residencia de nuestro grupo socialista 
avanzado en Génova o Su:za. Allí la vida 
lera mucho más varata y pudíamos co- 
municarnos más rápidamente con Ru- 


Fuí comisionado a París, con la idea 
lir después de algún tiempo para 


| 
la 
| Génova. 


se exenta, cómo el actual ministro de la guerra , 
morias en los comienzos de abril último en su 


preciosa vida del 


«y relata en sus memorias un periodo vital en la cvolución de Lenin y describe el nacimiento de la primera 


Llezó Lenín a París a dar tres Con- 
ferencias sobre la cuestión agraria ul 
, H ; las conferencias fue- 

=) por los profesores ex- 

pulsados de Rusia. 


»rimer conferencia, el 
rector Gambarov me decía: 
an maestro! P; y 
óbla eye Lenin tenga una visión 
clara de la humanidad. 
“ Lenin impetuosa, rápidamen- 
in embargo, sus discursos poseían 
cierta vivacidad extraordinaria, que Po- 


tan ' 


e 
a 


me fuerza persuasiva. 

Su arte de pronunciar discusos no era 
"arte oratori: pero era algo más 
grande, algo más intenso que la oratoria, 


| En la Opera Cómica y sin bo- 
tines— 


Una noche invitamos a Lenin al tea- 
tro de La Opera Cómica. No pudimos 
pagar más que asiento de galería y allí 
nos dirigimos, 


Representaban la ópera "Luisa”, de 


USHUAIA, TIERRA MALDITA 


Palacios, el verdugo de Ushuaia, comercia.con el trabajo de los penados. — Durante 14 
años ha explotado la labor fotográfica del 186, avaluada en varios miles de 
pesos. — El penado, al cumplir su condena, se encuentra sin recursos. — 
M4 -"nloado del presidio resulta también un depositario infiel 
para el penado 


Palacios, el verdugo máximo de Us- 
huaia, ha explotado miserablemente, du- 
rañte catorce años, la labor lucrativa de 
un penado. Ha “ganado” en esa forma 


en contra de aquél y, que, en cuanto a les fotográficos para el presidio, cuyo va- 
€l, no tenía ningún motivo de queja e lor alcanzaba, a ve hasta tres y cua- 
ignoraba igualmente si su amigo trataba tro mil pesos. Palacios entregaba dicho 
mal a los demás presos. No era el caso ¡ material a Lillía. 

de querer modificar esta opinión. Lillía, 


plas za taciones conocí a muchos com- 
patriotas desterrados. 


Recordé entonces que en la revista 
*La Antorcha” llamáronme la atención 
warios artículos y dibujos anónimos. 
Pregunté al gerente Blumenfeld por el 


DENTADURAS 
—POSTIZAS— 


Be componen en el día por 3 pesos 


Taller: B. de Irigoyen 995 
U. T. 3567, B. ORDEN 


muchos miles de pesos que, no cabe duda, | 
quedaron en el tapete verde de la casa | “XPlotado por P: 
de su admirador y. amigo chseñor Giapo. | decido frente a mí, 

El penado-a que me refiero es el nú-; 
mero 185, — Carlos J. Lillia, — que cum- 
ple condena de veinticinco años de pre-! 
sidio. Palacios ha manejado a Lillia co? 
mo ha querido. Apenas llegó el penado 
en 1911. Palacios supo que -el nuevo pe- 
nado tenía algunos conocimientos de fo- 
| tografía. Inmediatamente pensó en apro- 
vecharlo. Le dió su confianza, le trazó 
un “programa” de trabajo y le hizo en- | 
tender que en el presidio, conseguiría to- | 
do lo que quisiera. Todo, menos la 1-;¡ 


Palacios— 


Lillia, fotógrafo. diri 
tografía. 
Hacía irabajos fotográ: 
a los penados afbuen presi 


cios, le quetada asra- | ¿Dónde está 


¡El “negocio” fotográfico de 


el dinero gana- 
do?— 


Stpase dónde. Está probado que Liliia 
staba dinero a Palacios. En el sumario 


o contra Palacios, lo que no ha 
el actual director del pre: 
cios, al final de cuentas, se quedaca 
con iodo. 


Interior sin recargo 


TS) 
Mocror A FEINMANN :.7 


h Director % 


AS" 


“Tratamiento Gentifico y Raciona) 
. “Seborrea-Acne 


que sean, con 
exclusivo de este inst- 
tuto «uyo gian Curatoriío para 


venéreas es úni- 
eo en la República por sus ins» 
talaciones 


| na ri 
Tucumán 951% il 
> DEAN 


E 


bertad. 

No podía hacer otra cosa el penado sí- 
no aceptar de plano cuanto Palacios le 
prometiese. En esa forma la vida del pre- 
sidio sería más llevadera para él. Lo que 
no creyónunca Lillia es que, su pro- 
tector, Palacios, tuviera un alma tan ne- 
gra... Por culpa de Palacios, Lillla, es 
sospechado de confidencia y de cosas más 
graves que es preferible callar. 


El penado 186— : 


Carlos J. Lillia. (a) El Lorito, penado 

número 186, tiene actualmente cuarenta 
años de edad. Ha pasado en el presidio 
iy en la penitenciaría de Buenos Aires, 
diecisiete años de encierro. Sépase sí no 
es él, el penado que lleva más tiempo en 
las cárceles argentinas. 


Lillia es fotógrafo. Palacios lo llevó 
al taller de fotografía y ordenó que se le 
pasara comida de empleado, dándole al 
mismo tiempo toda elase de licencias. En 
vez de hacer la reeducación del penado, 
Palacios lo arrastraba a la degradación. 
De Lillia se dicen en el presidio cosas ho- 
rribles. El culpable de todo es Palacios, 
su protector interesado. 


Conversación con Lillia— _ 


Yo tenía mucho interés en conversar 
eon Lillia sabiendo la amistad que lo M- 
ga con Palacios. Lo hice llamar a la dí- 
rección. A los pocos minutos llegé acom- 
pañado de un guardián. Como estaba se- 
lo en la sala, dije al guardión que ze re- 
tirase, a fin de poder hablaz con libertad 
con el 136. 

Illia quedé bien oon su amige Pala- 
clos. Me dijo que no eran ciertas las aso- 


ysraciones que se bacían en el presidlo 


| 


Nuestro dibujante Rojas reconstruye el crimen de! ponado 188, oourrido hace 18 
años en Bu senos Aires 


tas de los alrededores de Ushuala y laz Hay, un empleado dsl presidio de nom- 
hacía vender, sépase cómo y en donde. | bre García, que también ha sido, últ- 
Cuando Jlegaban turistas a Ushuala, Li- | mamente modelo administrador de Ll- 
lin hacía el gran negocio. Vendía a pre- |llía. Por una circunstancia casual pudo 
olo de oro espléndidas vistas do laz ba-|enterarme de algo que, sí se hace luz a 
|llezas fueguinas. Ex esa forma, el 186|su alrededor, ha de dejar mal parados a 
ganaba todo el dinero que quería En al- ¡los administradores del penado-fotógraro. 

gunos meses llegó a hacer más de ocho- | En marzo anterior una persona de Bue- 

cientos pesos. Se dice tarablén, que a in- | nos Aires eacribió al 136 diciéndole que, 

| dicación de Palacios, llegó a explotar en | para diligenciar su libertad, debía en- 
el presidio la fotografía pernográfica, lo! viarl la suma e 500 pesos. Lillla or- 

| que le dió mucho ¿inare. | acnó al meñor García que girase a Bue- 
Palacios era el socio capitalista en es- | nos Aires dicho dinero de la muma que 

te lucrativo negocio. Cada año me hacían | le tenía en depósito. XA señor García no 

sl ministerio fuarias pedidos de materio- 


que, en caso de no girar a Buenos Ai- 
res se denunciaría el hecho. No sé como 
habrá terminado este asunto. Un sub- 
oficial de la armada fué quien entregó 
la carta a García, dándome conocimien- 
to del hecho. 
Lillia, al final de su condena, ha de 
encontrarse posiblemente sin un centavo. 
2 lementar que, por circunstancias 
fortuitas, no revele todo lo que sabe. 
Lo que se ha hecho con Lillia no tie- 
¿Qué puede decir de todo es- 


fué necesarlo reclamarle enfrglcamente 
la suma indicada por Lilia, diciéndosele 


ne nomb; 


las probanzas que hizo el interyentor Ba- 
ron Peña han sido inútiles. Alo menos, 
hasta ahora. 


17 años en la cárcel — 


Lilia ha pasado 17 años en la cárcel, 
Era un muchacho de 23, cuando cometió 
un homicidio espantoso. La justicia pro- 
bó que había alevosía y premeditación 
condenándolo a 25 años de presidio. 

Lilia hacía mala vida en Buenos X1- 
res. Vivía del trabajo deshonesto de una 
infeliz mujer, encerrada en una casa de 
la calle Rivadavia. Una tarde va a verla. 
Era el día de pago. Ella le entregó todo 
lo que había ganado, veintidós pesos. 


La mujer temblaba de miedo. Sabía que | 


era poco. Lillta, furioso, la llevó a la pie- 
za. “No me vayas a pegar, ya ves que 
te he dado todo”, le dijo. Sacó de sus 
ropas una filosa cuchilla y la ultimó a 
puñaladas. 

El juez doctor Ernesto Madero conde- 
nó a Lillla a la pena de muerte, conde- 
na que la cámara de apelaciones modifl- 
c6. 


El 136 está actualmente en condiciones 
de recobrar la libertad. Ha cumplido las 
dos terceras partes de la condena im- 
puesta. 

Si salgo, me dijo, quedaré en Ushuaia. 
Pondré un taller de fotografía y me ga- 
naré la vida honradamente. A Buenos Al- 
res no volveré más. 

Al terminar nuestra conversación el 
1%6 lloraba coma un niño. Se recordó de 
un ser querido que desde hace 11 años 
le espera con los brazos ablertos... 

Si eso lo supieran los jueces, no me 
demorarían la libertad, — concluyé di- 
clendo aquél hombre. Be refería a su an- 
clang madre que vive en Buenos Alrez. 


to el señor Ramón Herrera, actual di- 
rector del presidio? 1 
Yo no culpo a Lillia de estas cosas. El 
eulpable es Palacios. Desgraciadamente, 
| Alberte del Sar. 


U PRIMER ENCUEN- 


EL ACTUAL MINISTRO DE LA GUERRA RUSO, NARRA DIVERSOS ASPECTOS 
DE SU VIDA JUNTO A LENIN HASTA AHORA DESCONOCIDOS 


En estas reminiscencias de la vida de Lenin sarradas por León Trotzky, 
- suso, se encontró con Lenin por vez primera. Escridió Trotzky estas 
«¿illa de Sukhum en el Cáucaso, durante la convalescencia de aquella e: 


Carpentier, cuyo argumento es bastan- 
te democrático. 

Lenín babíase comprado un par de 
botines — de cuero durísimo de anca 
de potro. A los ocho días de su compra, 
el maestro se dirigió a mí para que se 
los cambiara por los mfos, que eran de 
cuero suave y flexible. Accedí a sus de- 
seos; y me calcé los botines, aquella no- 
che, antes de salir para la Opera Cómi- 


Ica, por vez primera. En la galería del 


teatro, a causa del calor excesivo hin- 
cháronse mis pies, y en pleno testro me 
quedé descalzo. 

Lenín y yo salimos al pasillo a con- 


i versar mientras la ópera se representa- 


ba y se deleitaban con sus incidencias 
la esposa y la anciana madre del maes- 
tro. 


hacía de | co a poco llegaba a constituir una enor- El nacimiento de la fuerza re- 


volucionaria— 


El grupo revolucionario de los “seis”, 


con Lenfn 2 la cabeza, era todo el eje- 
cutivo revolucionario. Yo ingresé, a pe- 
dido del jefe, como séptimo miembro del 
grupo. 

Uno de los componentes era Pleka- 
now, un maestro de varias generaciones, 
admirador profundo de Marx y publi- 
cista, erador y político famoso. Fué con 
Lenín el fundador del “Grupo de la 
emancipación del trabajo”. 

Cuando entré yo a formar parte del 
famoso grupo revolucionario, ge me en- 
comendaron labores de mucha respon- 
sabilidad, que procuré llevar a su fin 
con discreción y tacto. Cada componen- 
te del grupo fenfamos nuestra misión 
que cumplir. 


Previamente mos habíamos juramen- 
tado, por la vida de nuestra Rusia, que 
sólo por el bien de nuestros hermanos 
los afligidos, los agobiados por la 4i- 
ranía, trabajaríamos en lo sucesivo. 

La señora de Lenín nos ayudaba, In- 
cansable, con un espíritu elevado siem- 
pre y siempre noble. 

Y después de sufrimientos y privacio- 
nes sin cuento, después de exponer nues 
tras vidas multitud de veces, después 
de luchar con nuestros peores enemigos 
que lo fueron al principio los mismos 
oprimidos, aquellos pobres campesinos 
acostumbrados al látigo y a los azotes, 
logramos un día enarbolar la bandera 
roja en el palacio de los zares. 

Y esa gran obra creadora, ese edifl- 

¿cio enorme de la, Revolución Rusa fuñ 
elevado por el gran arquitecto revolt- 
clonarlo, por el maestro de los maestros, 
Nicolás Lenín, a quien ayuduron sels 
hombres de vuena voluntad, entre low 
I que tengo el alto honor de contarme. 
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